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ПРИКАЗ 

Верховного Главнокомандующего 


Генералу армии 

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта се¬ 
годня, 28 марта, после упорных боев, штур¬ 
мом овладели крупным областным и про¬ 
мышленным центром Украины — городом 
НИКОЛАЕВ — важным железнодорожным 
узлом, одним из крупнейших портов на 
.Черном море и сильным опорным пунктом 
обороны немцев у устья ЮЖНОГО БУГА. 

В боях за овладение городом НИКОЛАЕВ 
отличились войска генерал - полковника 
ЦВЕТАЕВА, генерал-лейтенанта ГРЕЧКИ- 
НА, генерал-лейтенанта ШЛЕМИНА, гене¬ 
рал-майора БЕЛОВА, генерал-майора ГО¬ 
РОХОВА, генерал-майора РУБАНКЖА, пол¬ 
ковника МАРГЕЛОВА, полковника ДОРО¬ 
ФЕЕВА, танкисты генерал-лейтенанта тан¬ 
ковых войск СВИРИДОВА, артиллеристы 
генерал-лейтенанта артиллерии НЕДЕЛИ¬ 
НА, генерал-майора артиллерии ОСМО¬ 
ЛОВСКОГО, полковника СОЛОВЬЕВА, пол¬ 
ковника «-.НИКИТИНА, подполковника ПО¬ 
ПОВА, летчики генерал-полковника авиа- 


МАЛИНОВСКОМУ 

ции СУДЕЦ, саперы генерал-полковника 
инженерных войск КОТЛЯРА и моряки 
майора КОТАНОВА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившие¬ 
ся в боях за освобождение города НИКО¬ 
ЛАЕВ, представить к присвоению наимено¬ 
вания «НИКОЛАЕВСКИХ» и к награжде¬ 
нию орденами. 

Сегодня, 28 марта, в 22 часа столица на¬ 
шей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует доблестным войскам 3-го Украин¬ 
ского фронта, овладевшим городом НИКО¬ 
ЛАЕВ, — двадцатью артиллерийскими зал¬ 
пами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Ва¬ 
ми войскам, участвовавшим в боях за осво¬ 
бождение города НИКОЛАЕВ* 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 


ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

в Ф 

Оперативная сводка за 28 марта 


Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

28 марта 1944 года. Ч И. СТАЛИН. 

Всемерно улучшать и развивать разведку! 


В тонне 28 марта в&йсна 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступле¬ 
ние, овладели районным центром Станиславской области городом ГВОЗДЕЦ, район¬ 
ным центром Черновицкой области городом КИЦМАКЪ, районным центром Камѳнец- 
Подольской области МИНЬКОВЦЫ* а также с боями заняли более 70 других насе¬ 
ленных пунктов, среди которых крупные населенные пункты СОРОКИ, КИСЕЛЕВ, 
КАДОБОВЦЫ, ВЕРЁНЧАННД, ПОГОРЕЛОВКА, ПОДМЕТЬ!, СТАРАЯ и НОВАЯ СОКО¬ 
ЛОВКА, БАРАНОВА, ЗИНЬНОВ, ПОНУТИНЦЫ, МАЛИЕВЦЫ, СИНЯНОВЦЫ, ЛЫСЕЦ, 
СОКОЛЕЦ и железнодорожные станции ОКНА, ЮРНОВЦЫ, КИСЕЛЕВ, ЯСЕНЕВ 

польны 

К западу от города МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСК ИЙ наши войска, наступающие между 
ренаки ДНЕСТР к ПРУТ, овладели районным центром Черновицкой области НЕЛЬ* 
МЕНЦЫ, а также с боями заняли несколько других населенных пунктов, среди 
которых нрупные населенные пуннты БАБИНО, ЛЦННОВЦЫ, ВОЛЧЕНЕЦ, НЕ-ЛИ- 
ПЭВІІЫ, ВАРТННОВЦЫ, МЕДВЕЖА и железнодорожные станции ЛАРГА, МЕДВЕЖА. 

Н югу и востоку от города БЕЛЬЦЫ каши войска продолжали вести наступа¬ 
тельные бои, в ходе которых заняли болел 30 населенных пунктов, в том числе 
крупные насоленные пункты НОШЕНЬ, ПЕТРОСЫ, БИЛИЧЕНИ, ДРАГАНЕШТИ, 
ЧУТУЛЕШТИ и железнодорожные станции АЛЕКСАНДРЕНЫ, ПУТИНЕШТЫ, МАР- 
НУЛЕШТЬІ, ЦИРА, РОГОЖЕНЫ. 

Северо-восточнее, восточнее и юго-восточнее города РЫБНИЦА наши войска с 
боями еэладели железнодорожным узлом СЛОБОДКА, а также заняли насколько 
других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты МИХАЙ¬ 
ЛОВКА, КОЛБАСНАЯ, ВОРОНКОВО, ТИМЧ0В, ЗАТИШЬЕ, ГОНОРАТА и железнодо¬ 
рожные станции КОЛБАСНАЯ, ВОР0НКОВКА* 

Юго-заі)аднеэ города ПЕРВОМАЙСК наши войска в результате наступательных 
боев овладели населенными пунктами ЯСИНОВО, БОЛЬШОЙ БОБРИН, КРИЧУНОВО, 
ВОЛОЩИИО, ЛУКАНОВНА, БОЛЬШИЕ КУМАРЫ, КОДЫМНА и железнодорожными 
станциями КОНЕЦГШЛЬ, КАМЕННЫЙ МОСТ. 

Веверо-западнее города ВОЗНЕСЕНСК наши войска, успешно форсировав реку 
ЮЖНЫЙ БУГ, с боями продвигались вперед и овладели районным центром Одесской 
области ДОМАНЕВКА, а также заняли более 40 других населенных пунктов, в том 
числа крупные населенные пункты СТЕИКОВМД, ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ, ВИКТОРОВНА 
НОВОСЕЛКИ, АНЕТОВНА, АНМЕЧЕТЬ, ЗАБАРА, СЛАВА. ' 

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, сегодня, 28 марта, после упорных боев, 
штурмом овладели крупным областным и промышленным центром Украины городом 
НИКОЛАЕВ — важным железнодорожным узлом, одним из крупнейших портм на 
Черном мор© и сильным опорным пукатом сбероны немцев у устья ЮЖНОГО БУГА. 
На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения, 

В течение 27 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 28 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 85 само¬ 
летов противника. 

* * * 

Войска, 1-го Украинской) фронт про- 


Военная история (транша весьма 
меткое высказывание врагов о тактике 
Суворова: «Бывало, займешь позицию, 
ждешь русских с фронта, л, он бросается 
лп&) с тыла, либо во фланг, мы разбега¬ 
лись больше' от страха л внезапности* 
нежели от поражения,.,** Тщательно изу¬ 
чая противника, Суворов заране в раскры¬ 
вал его планы и наносил сокрушитель¬ 
ные удары |іо самым уязвимш его ме¬ 
стам. Красная Армия оказалась достойной 
преемницей суворовских традщнй. Наши 
офицеры и генералы изо дня в день со¬ 
вершенствуют методы познания врага, ши¬ 
роко шш ьи у ют все средства для полу¬ 
чения наиболее полных сведений о щю- 
тнвнш&е- Призыв “ни шагу без развед- 
ені — стал незыблемым законом поведе¬ 
ния наших войск в боевой обстановке. 

Нынешние бои приобрели особый харак¬ 
тер. Войска. I, 2 и 8 Украинских фрон¬ 
тон сломали сопротивление вешдев на ік- 
нонных рубежах ,оборош и широким 
Фронтом движутся вперед, освобождал 
наган земли от фашистских захватчиков. 
Враг ирод при л дм дет яростные усилия, 
чтобы остановить наступление советских 
войск и вывести из-под удара свод по¬ 
трепанные полки и дивизии. Еще на под¬ 
ступах к промежуточным рубежам обо- 
роды немцы делают попытки собрать 
разбитое в Гшх части іг организовать 
плотный огонь на путях движения наших 
танков и пехоты. Широкое применение 
инженерных заграждений, минирование 
местности, устройство засад, перерокігров- 
кд га-ктнческих и оттерапшшх резервов, 
контратаки — таковы характерные черты 
немецкой тактики па данном этапе 
борьбы. 

На полях правобережной Украины раз¬ 
вернулась гигантская битка, отличающая¬ 
ся небывалой динамичностью и высоким 
искусством мапевра наших войск. Соот¬ 
ветственно возросла, и роль разведки, по- 
йыгдлись и требования к ее работе. При 
любом самом высоком темпе щшнтпя со¬ 
бытий советские разведчики обязаны во¬ 
время вскрывать изменения обстановки н 
быстро доставлять конащшля™ новые 
материалы о противнике. Только при этом 
условии офицеры смогут гибко маневри¬ 
ровать па иоле боя и п раниль не дсполъ- 
эовтть всю силу улара и мощь огня своих 
войск. 

Оша из самых важных предпосылок 
дальнейшего развития успехов нашего 
яагтулдшш состоит в тем, чтобы вес 
командиры и штабы в целом непрерывно 
веди глубокую разведку* Опыт нынешних 
боев показывает, что противник особенно 
широко маневрирует резервами в опера- 
тивіюй зоне, где он подготавливает так¬ 
же новые позиции для обороны. Малей¬ 
шее снижение бдительности наших войск 
в этих условиях может затормозить ход 
любой операции, пусть даже хорошо ер- 
гапштастпой и правильно раелчігштой 
но времени и месту. Надо, следовательно, 


приложить все силы к тому, чтобы умело 
п во-время разгадывать коварные уловки 
врага. 

Почетную роль в этом признака сыграть 
наша авиация. Но было т грубой ошиб¬ 
кой строить расчеты лишь т работе 
разведывательной авиации, йп штатив лыс 
офицеры так организуют дело, что каж¬ 
дый вылет бомбардировщтгкоБ, штурмови¬ 
ков, ястребитедей обогащает войска но¬ 
выми сведениями о протившгке, Фото¬ 
снимки в сочетания е тем. что на фикси¬ 
ровано живым глазом наблюдателя, все¬ 
сторонний опрос ттлепных и, наконец, ма¬ 
териалы глубокой танковой ж пехотной 
разведок, —► всё это, обобщенное и изу¬ 
ченвое, даст падежный ключ к разгадке 
событий в тылу противника. 

Одновременно необходимо всемирно улуч¬ 
шать и разеивять работу войсковой раз¬ 
ведки. Известно, что враг, понес я потери 
на одном участке фронта, старается вос¬ 
полнить силы за енот соседних подразде¬ 
лений и частей* Чтобы раскрыть эти ма¬ 
невры, требуется постоянное соприкосно¬ 
вение с протщпгакоѵ, нужны смелые и 
лшшые действия разя ед ы-ш-те л ьных от- 
рялор. 

ПокоФОрыс офішеры в погоне за тр но¬ 
той сведений распыияют усилия разведки, 
забывая золотое правило тактики: нельзя 
всюду быть одинаково сильным* Органи¬ 
зуя изучение противника на широком 
фронте, штабыі л командиры должны твер¬ 
до поминть, что основные средства раз¬ 
ведки нужно концентрировать на парном 
направлении и по определенным об’ектаж. 
Ведущий прием нойсковой разведки — 
донствия в стыках боевых порядков 
Неприятеля — вше может осуществлять¬ 
ся* особенно успешно. Ба многих участ¬ 
ках Украинских фронтов вражеские вой¬ 
ска раздробленье л в немецкой оборопе 
о^кіз-шались глубокие л широкие трещи¬ 
ны, Надо смелее проникать в эти броши 
я отьккпмть направлення для новых 
ударов по флангам и тылу щютиопікка, 

Вопросы разведки, изучения врага дол¬ 
жны быть в центре внимания всех іна- 
шпх штабов. В штабе N соединения слу¬ 
чилось однажды так, что важные сведе¬ 
ния, добытые артиллерийской разведкой, 
поступали в общевойсковой штаб с опозда¬ 
нием на сутки, В атом штабе каждый от¬ 
дел жил своими обособленными интереса¬ 
ми, а представитель шіженерпыіх войск 
вообще но вел специальной рададкіг и 
довольствовался тем, что добыто силами 
пехоты. Надо ли говорить, что таким по¬ 
рядкам но должно быть места! Теперь 
больше, чем когда, бы то ни было, нужно 
сосредоточивать усилия всех отделов шта¬ 
ба на постом ином и тщательном изучении 
противника* Офицеры, ведающие развед¬ 
кой, должны еще я еще раз пересмот¬ 
реть систему взаимного обмена информа¬ 
цией и улучшить качество ее, 
к Другая не Ы'епгс вшил я задача шта¬ 


тов состоит в том, чтобы изо дня ш день 
готовить кадры опытных разведя— 
бойцов и офицеров. Шснв&ш действия ва¬ 
ших дней, отличающиеся широким разма¬ 
хом операций по іврешніг и местности, 
требуют тасгоянного наращивания усилий 
всех родов войск. Это еще в большей 
степени ставится к работе разведки. 
Здесь, к ж известно, малейшая пауза мо¬ 
жет быть чремта крупными поеле.ктшя- 
ми* Следовательно, ив высоте своего т- 
дожеийй будит лишь тот офшіер. коттрыі 
не Сгграштчяваттся работой штатных под¬ 
разделений разведки, а готовит к атой 
деятельности и іпттрпко применяет для 
разведки в бшо и другие взводы н роты. 
Это ясроттриятпе, в частности, решает 
весьма важный вопрос о резервах развед¬ 
ки, о постоянном и всесторотгием изуне- 
пии врата в любой самой трудпзй об* 
стэповкѳ, 

Большим подстрьем в развель?ватель- 
ной работе служит личное наблюдение 
офицеров за полем Гт я* Уже во многих 
частях стало нерушимым законом, что 
еше задолго до боя командиры тцрззтеде- 
ний и штабов тщательно илу^агат обета- 
пому и фппентуют на схемах детали 
пборош цротпшшка, Кайлшдеяне и под¬ 
слушивание ведется днем л ночью. Осо¬ 
бое внимание, естественно, уделяется рай¬ 
онам, расположенным я направлении 
главного удара наших войск. Здесь, как 
правило, изучаются каждая тропа, веду¬ 
щая к противнику» система огля немцев* 
рас наложение их резервов и средств уси¬ 
ления, Личное наблюдение командиров 
нужно всемерно усиливать в период раз¬ 
вернувшегося боя* Командир батальона* и 
полка всегда доджей видеть свой боевой 
порядок, лично изучать противника и бы¬ 
стро, решительно откликаться на всячес¬ 
кое изменение обстановки. 

Вместе іг Тем нужно учитывать и то,’ 
что при чрезвычайно стремительном* раз¬ 
витии событий, характерном для пылешне- 
го наступления, офицер не всегда может 
располагать полными сведениями об обт- 
яоме Значительная часть материала ли¬ 
бо бистро стареет, либо воисѳ запазды¬ 
вает. Следовательно, надо уметь по отры- 
вочньрм да'ниым о противнике сделать пра¬ 
вильный анализ событий, быстро принять 
твердое решение и смело проводить его в 
жизнь* Дерзания, способность пойти ня 
обдуманшъ?й риск, железная водя — важ¬ 
нейшие качества офицера, обеспечиваю¬ 
щие ему победу, 

. Всемерно улучшать и развивать раз¬ 
ведку, как того требует товарищ Сталин, 
соверш ев отозвать методы' еѳ работы, по¬ 
вышать качество кома нд пре кого наблюде¬ 
ния, ЕО-время вежрытдтъ любой маневр 
немцев — значит бить врага наверняка, 
значит обеспечивать дальнейшее нарасти- 
ште тщЕ наших ударов по врагу. 


должали наступление* За Днестром совет 
ские подвнжшо соединения, с боями 
продвигаясь вперед, овладели районным 
центром Станиславской обмети городом 
Гвішеп, разгромив крупямй гарнизон про¬ 
тивника. На железнодорожной станции 
уничтожено три ншешшх эшелона с го¬ 
рючим и военные имуществом. Захвачено 
много пленных. В этом же районе сдались 
в плел, нѳ оказав сопротивления* свыше 
200 венгерских солдат и офицеров вп 
гла ве с подпол конник ом, 

В боях за город Камепец-Подольг^ и^ 
ши войска разгромили штаб 1Б немецкой 
танковой дивизии к взяли в плен до 
2.000 солдат и офицеров противника* За¬ 
хвачено у немцев 50 орудий, около 4 ты¬ 
сяч автомашин, 250 мотоциклов, 10 скла¬ 
дов с вошшым имуществом и много дру¬ 
гих трофеев* 

Южнее юрода. Ярнолапцы части Н-ско- 
го соединения ‘потребили до полка ненец¬ 
кой пехоты. Преследуя разбиты» части 
противника, наши бойцы захватили 21 
танк, 10 бронеавтомобилей, 400 явтома 
шин с грузами и много различных воен¬ 
ных материалов, 

* * * 

Семеро- востчтее, восточнее ж юго-во¬ 
сточнее города Рыбница наши войска про¬ 


должали наступленив, Ожесточенные бои 
происходили сегодня в районе города Сло¬ 
бодка. Ещггшшіж уішрпо защищал этот 
железнодорожный узел, от которого расхо¬ 
дятся пути на Рыбкину, Жмеринку, Пер- 
вомайск и Одессу, Советские част кла¬ 
дов мтщттт Щ’иксами Тишіов* Гоно¬ 
рар, Колбасная, зажали пешіев в клещи. 
Стремнтсльтгыши ударами с трех сторон 
паши бойцы разгромили щккгшшика и ов¬ 
ладели горшим к железнодорожным узлом 
Слободка. За хвачены крупные склады с 
военным щущестаж, подвижной состав и 
много вооружения, брошенного немцами 
при псспсщном отступлении, 

* + * 

Северо-заиаіяее города Вознесенск ка¬ 
ши войска вели успешные наетутшель- 
иы& бои, Части Н-ского соединения ночью 
ф^рсйравллн реку Южный Буг. Пройдя" с 
боямтг до 20 километров, с метение бойцы 
овладели' узлом грунтовых дорог, район¬ 
ным центром Одесской области Донаншка 
п завяли (шее 40 других населённых 
пунктов. Б боях за зги ипшшы уничто¬ 
жено свыше 1.000 немецких солдат и 
офицеров* 

* * * 

Войска 3-го Украинского Фрегата штур¬ 
мом овладели крутаызд о&лзстяьщ и про¬ 


мышленным центром Гкрдипы — городов 
И Шалаев, Противник придавал огромное 
значение Николаеву, одному из крупней* 
ших портов па Черном море, и считал его 
неприступной крепостью* , Немецкое ко- 
мацдоЕЗНИо приказало етш войскам 
что бы то ни стало удержать Николаев. 
С севера, юга и запада город защищен 
водным рубежом, г весь район к востоку 
от Николаева изрыт окопами полного 
профиля, спутан проволокой в непшько 
ртіоз и до предела, был па сытей оглевы- 
м»н срёдстМш!. На таеггодоетуштых иа* 
правлениях исоміы отрыли глубокие про¬ 
тивотанковые рвы' и расставили мншьгэ 
поля. Вчера советские войска прорва ля 
пемецкую сбороду иа всю глубину и завя¬ 
зали бои пл восточной окраине города, 
Пгхотипш и танкисты были поддоржэіш 
реши те льны-ми действиями морских де¬ 
сантных отряде^, шеаднчпшгл па юж- 
изй окраине Николаева, Всю ночь проис¬ 
ходили ожесточенные уличные бои* Ги¬ 
тлеровцы оказывали упорное сопротивле¬ 
ние, до яе выпержллп ударов наших 
войск. На рассвете 28 марта город Нико¬ 
лаев был полностью очяшега от немецко- 
фашистских захватоикон* Остатки тле- 
по в пев, пытавшихся переправиться через 
Бугекий л и мая, были уничтожены и по¬ 
топлены* Взято много илсшых к захва* 
чеяы большие трофелі, 

# * * 

На-днях две группы немецких самолет 
той пытались произвести налет на ноем-' 
ные и нтюмытлепные м'ектьг г. Сарны. 
Б налетах участвовало до 60 бомбарди¬ 
ровщиков противнпь'з/Бстречепиые вашей 
авиацией, ие-моикио самолеты к городу но 
пыли допущены* В воздушных боях со¬ 
ветские летчики сбили 24 немецких са¬ 
молета, Все наши самолеты, участвовав- 
иш« в этом бою, вернулись на свои "аэ¬ 
родромы. 

* * * 

Авиация Ленингра де кого фронта в те¬ 
чение дня уничтожила 40 немецких са¬ 
молетов. Летннки-пстреб нтел и авиацион¬ 
ной части, где командиром майор Грнн- 
ченко, просели 19 шщуппшх боев, в хо¬ 
де которых сбили 12 бомбарднікіпщнкіщ 
н 9 истребителей противника, нс понеся 
при дгт потерь. Еашгга п Лігташігако, 
старший лейтенант Мггтрохтш, лейтеналт 
Саікин в младший лейтенант Шиянов за 
день сбили по три вражеских самолета 
каждый, 

* * * 

Несколько белорусских партлзажтх 
отрядов, действующих в Брестской об¬ 
ласти, за месяц пустили под откос более 
ста немецких воинских эшелонов. Раэбп % 
то 164 паровоза я около 1,500 вагонов с 
войсками а военными грузами. За это жо 
время бр&стскіто партизаны разрушили 
138 километров телеграфпо-телефішнпй 
линии связи п уничтожили 85 автома¬ 
шин противника* Партраны кз отряда 
имени Щорса руженно-пулсметным огдем 
сбили немецкий самолет. 


УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО 
И РЯДОВОГО СОСТАВА ЧАСТЕЙ ТРОФЕЙНОЙ 
СЛУЖБЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

(Продолжение. Начало — в .V, 61 ^Краевой и езды*) , 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 8 


ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР 


Заместит ель Пре лес да тел я Пре зиднѵ мі 
Верховного Совета СССР и Председатель 
Лреэнд^ма Верховного Солиста Литовской 
ССР тоо, 10* И* Пйлецкнс вручил вчера 
ордена н медали награжденным. 

Орден Ленина н медаль «Золотая Зѳез’ 
Да* вѵіссте с гра.ѵютоЙ о присвоения зва¬ 
ния Герои Советского Союза вручаются 
участникам героического форенровзішн 
Днепра сержанту Ц г Я. Гурьянову, стар' 
ШШ сержантам В, Ф* Титову, В. И, Ши- 
щлятгн'хоау, гвардии старшему сержанту 
В* И. Ефыіпеву, гнардші лейтенанту А* С. 
Шощэду, ^ также кагражден^гым за боеяые 
подвиги старшему сержанту Л. Я, Одегову, 
гвардии старшине яеднцѵгнекой службы 
И. М. Петлкжу н майору Г. И, Белаки' 
швпли, 


Орден Ленина я золотая медаль «Серп 
и Молот* были вручены поездному эдгон* 
ному мастеру вое ино-с а н тарного поезда 
Н* А, Косыреву | награждетт.\гу за выдаю* 
щиеся достижения в йосстано&лвішн желез- 
подорожного кодя &ства, 

За образцовое выполнение боевых зада¬ 
ний командования на фронте борьбы с не¬ 
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество ордена га медалн 
получает грлтіла генералов и лиц офицер¬ 
ского, сержантского к рядового состава 
Красной Армии* 

Группа работников мясной и молочной 
иршышлешюсти получает награды за об¬ 
разцовое выполнение заданий правитель- 
:т ію снабжетгю продукта гл питания 
Красной Аріші? н Военно-Морского Флота. 


Ордена н медали за отлнчіюе выполне¬ 
ние задатки н правите л ыттвз и военного 
ко\тандовлиня бьии также вручены ряду 
работников военных н гражданских органи¬ 
заций. Среди них гвардии полковник 3. Т* 
Бабаскии, гсиерал-мяйор Н. И. Орлов, ге- 
керал-майор те хші ческих войск П. П* Бу¬ 
дилов, генерал-майор ннженерно-авиа-цнон- 
ной службы М. Ж Гуревич, вице-адмирал 
ІО* А. Пантелеев, контр-адмирал В. Л* 
Богдеико, С* А, Борисов, газосварщик во- 
мою*монтажного треста Ле 4 П. М. Чаб- 
ров, цроф. Р. Д. Синелыішов н др, 

Нов. 10* И, Палецхне после краткого вы¬ 
ступления серде^шо поздравил получивших 
награды товарищей и поделал км далкя^й- 

иш уатехоэ в их работе. (ТАСС), - 


68. Инженер*полковянка Смирене кого Бо¬ 
риса Викторовича* в 

69* Ш йора См к рнова Бк шли я И ва нови ча. 

70, Подполковника Степанова-Татаринова 
Леонида Ильича. 

71. Подполковника интендантской службы 
Степухнка Григория Дмитриевича. 

72, ТІол ковшик а Строкатеико Александра 
Никитовича. 

73, Капитана Танского Аркадия * Моисее¬ 
вича, 

74. Старшего политрука Теплякова .Тихо¬ 
на Андреевича, л 

75. Старшего техника лейтенанта Ткнонн- 
на Василия Прокофьевича. 

76* Старшего лейтенанта Товаченкева 
Александра Петровича, 

77. Гоар дни каггнггана Т о вс т ян ого Григо¬ 
рия Дементьевича, 

78. Майора Трапезникова Михаила Нико¬ 
лаевича* 

79. Подполковника интендантской службы 
Третьякова Ивана Федоровича, 

80. Старшего лейтенанта интендантской 

- службы Урнна Андриана Дмитриевича. 

81. Мзнора Федорова Александра Ива но¬ 
ви чз, 

Й2* Гвардии техника лейтенанта Федотова 
11 е тра Фи л и гшовн ч а, 

83. Лейтенанта Харченко Семена Андре¬ 
евича. 

84. Младшего лейтенанта Ширкал ина 
Аркадия Степановича. 

85. Подполковника иитердантской службы 
Шишкина Паяла Гавриловича. 

86. Майора Шлыкова Пав Да Ефимовича. 

87* Майора Іііляятнч Тр&фями Фи,тнппо- 

анча, 

88. Сержанта Шуманом Ивана Дшітрие- 

вича. 

89* Старшего лейтенанта Юк Владимира 
Яиов.тенича, 

90. Инженер-майора Якимова Алексея 
Петровича, * 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА* 

I* Техника лейтенанта Аксенкя Якова 
Григорьевича. 

2; Пбдполкоаника Александровского Мн 
х а нл^ Ивановича. 

3. Майора Архнпоаа Александра Ивано¬ 
вича. 

4, Подполковника адмнянстратнэной слу¬ 
жбы Ваграмова Николая Васильевича. 

5* Подполковника интенданте кой службы 
Баранова Семена Нккандровнча* 

6, Инже тр -каштана Баязитова Хамида 
Г аиневяча* 

7, Краснофлотца Бедгоусме Алексаждрі 
Александровича* , 


9. 

Ш. 

П* 

12 . 

13* 

14. 

15, 
16* 
17. 

іа. 

ш, 

20 . 

№ 

22 , 

23* 

24* 

25. 

26. 
27* 
28* 
29* 

за 

31* 

32. 

# 

33. 

34. 

35 * 

36 * 

37* 


Инженер-капитана Беэыменко Васили я 
Васильевича. 

Белякова Сергея Вас илъевнча. 
Старшего лейтенанта Броновнцкого 
Сергея МихаЙлоанча. 

Майора тггенлантсхой службы Ва¬ 
сильева Владимира Никитовича* 
Старшего лейтенанта Внгдорчнк Лей* 
бд Абрамовича. 

Старшего лейтенанта В л ас щшш а 

Иосифа Ивановича* 

Старшего лейтенанта Власова Васи¬ 
лия Васильевича, 

Инженер-майора Волошина Владимира 
Ивановиче* 

Майора административной службы 
Ворсовского Шнмана Шаевича, 
Подполковника Вяэнкона Николая 
Алексакдровипіа, 

Майора штен дайте кой службы Г ал яд- 
кич.т Ивана Алексеевича* 

Старшего техника лейтенанта Гладко¬ 
ва Якова Петров дата. 

Глызденко Александра Михайловича* 
Капитана интендантской службы 
Глущннского Петра Дмитриевича, 
Инженер-капитана Голикова Василия 
Федоровтвда. 

Г в а р д ни ма йо рл а ртн л л е ри йс ко- те х ни- 
ческок службы Головнева Демьяна 
Васильевича* 

Инженер-капитана Гофштейн Леошдз 
Соломоновича. 

Инженер-под полков инк а Губкина Пав- 
лина Николаевнч а. 

Интенданта З^о ранга Гуля Ивана 
Ивановны, 

Старшего лейтенанта шггенд аптской 
службы Данилова Ивана Архиповича. 
Инженер-подполковника Захарова Ива 
на Иаларовнча* 

Краснофлотца Звягинцева Алексея 

Ефимовича* 

Калнтана Игнатова Григория Алек- 
сандро-внча. 

Майора артйялешйеко-техАческой 
службы Катарина Ивана Антоновича, 
Подполковника интемлаігтекой службы 
Каминского Павла Петровича, 
Инженер-майора Каслеровкч Кон стая- 
тина іМнхайловича, 

Старшего техника лейтенанта Кел¬ 
лермана Василия Георгиевича. 
Младшего лейтенанта Кнгурадзе Ка 
лштнка Ивановича, 

Комиссарова Ивана Петровича* 
Подполковника ттепдантской службы 
Кондратьева Сергея Сергеевиче* 

(Продолжение следует), / 


Наступление между 
Днестром и Прутом 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АГМПЯ, 28 ияртя. 
<ІТо телеграфу от наш, корр,). Воіігка 1*го 
Ікра пас кого фронта продолжают уегкчшіо 
развйііагь наступлеппо п наносят ьр^гу 
удар за ударом па рапных участках. Се¬ 
годня наступают до, сломпв шіротішгаио 
ттротиявпка, запили с бШЙг ‘ райоітпьпі 
цсЕтр СтоЕПглан-'клй Шш город Гдоз- 
дец, районный центр Чернов ішт;.)§ области 
город Кіщмань, районный центр Кауевеи- 
Подольской области Міщьковиы, а также 
более 70 ддіугих ллселещіы^ пун кто®. 

Па ряде направлений неприятель, сби¬ 
тый со своих укреіглсіших н щшгпособ- 
ленных к обороп-е рубежей, что назьгвает- 
сщ потерял твердую почву под ногами. 
Правд ау он ігыТііегсп осиротив литься я 
даже места ун переходит в контратаки, не 
жѳ подвергается новыоі стрем иге ль- 
бьем ударам та ших пастей п опять вы¬ 
нужден п&епшЕО отступать, теряя живую 
силу и технику. 

Нашд ташщ н пехота, преследуя 
пев* часто появляются п атакуют там, 
где те меньше всего .ожидают удара. Вы¬ 
ходя па глубокіе тылы врага, они пере- 
хштьшют ого коммуникации* Топа пси¬ 
нам поневоле приходится сеорачивать о 
шмуеГстшх дорог и плестись по разбух* 
шплі от вешней влаги грунтовым путям и 
проселкам. 

На одном участке наши подвижные ча- 
отк, па-лях флоскровавшпо Дпсстр* уж& 
оказались на Пруте* Меж ту тем немало 
разрозненных немецких подразделений еша 
осталось позади; за Днестром, Их окружа¬ 
ют я ликвидируют советские пехотищыѵ 
тщательно очищающие от ( врага леса, ов¬ 
раги, населегшое пункты. Те группы нем¬ 
цев* которым посчастливилось добраться до 
Днестра, старя готе я па чем попало иере- 
нравнтыя через реку* ТТиргщ они не пгтй*< 
на вливаются п иереі тем, чтобы кинуться 
вплавь, и прыгают прямо в холодную 
сектою воду* Так появились на Днестре 
первые купальщики, 

В отшьнш районах, пе каши чдетй 
обошли н отрезали более крупные группы 
неприятеля, немцы с упорством отчаяния 
обороняются в населенных пунктах в в 
складках пересеченной местности или же 
предпринимают бешеные контратаки, пы¬ 
таясь пробиться к своим* Тут разгораются 
напряженные бои. в которых п&прннтть 
терпит огромный урон* Наши войска ок- 
р> жают плотным кольцом подобные труп* 
гш немцев п, если то отказываштя ело» 
жить оружие* методически уничтожают нх. 

Напитан А. ШАБАНОВ. 
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 


29 парта 1944 г., ерела. № 75 (5755). 


МОСКВА* КРЕМЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ ТОВАРИЩУ, СТАЛИНУ, 


Дорогой Иосиф Вкссариововнчі 
Блестящее победы добл естноЯ ЕрзгиоЙ 
Ірмищ с каждым даем освобождающей псе 
новые и новые города а сбда от немецких 
гзвсргов* адаыввют в сердцах трудящихся 
восхищенно н чувство гордости за герои¬ 
ческих бесстрашных воинов, воспитанны* 
партией Ленива — Сцтра» Вами, 
товарищ Сталин. 

Трудящиеся Татарской Республики на 
победы Красной Армия отвечают новыми 
производственными успехами. Желая всеми 
силами ускорить разгром врага, рабочие. 


колхозники, колхозницы, тшонщшо-тех- 
иическив работники и интеллигенция Та¬ 
тарской Республики внесли в фонд победы 
Красной Армии па строительство танковой 
колошіы «Красная Татария* 02*000*000 
рублей* Поступление средств продолжается. 

Пусть грозные машины, построенные па 
личные сбережения трудящихся Татарии, 
беспощадно гремят и уничтожают фашист¬ 
ских гадов. 

Да здравствует героическая Красная 
Армия! 

Да здравствует великий Сталин! 


Председатель Совета Народны* Комиссаров Татарской АССР С. ШАРАФВЕВ. 

Секретарь Татарского обкома ВКЩб) В, НИКИТИН* 

КАЗАНЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ТАТАРСКОЙ АССР тов, ШАРАФЕЕВУ 
СЕКРЕТАРЮ ТАТАРСКОГО ОБКОМА ВКП(б) тов* НИКИТИНУ 

Передайте трудящимся Татарской Автономной Советской Социали¬ 
стической Республики, собравшим 62*000.000 рублей на строительство 
танковой колонны «Красная Татария»,—мой братский привет и благодар¬ 
ность Красной Армии, 

И. СТАЛИН, 


МОСКВА, КРЕМЛЬ 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВАРИЩУ. СТАЛИНУ 


Родной я любимый Иосиф Вяссарюно- 

ВИЧІ 

Коллектив красноярских железподорож- 
пиков с любовью и радостью следит за 
победоносным наступлением героических 
воинов Красной Армии, которые под Ва¬ 
шим гениальным руководством приближа¬ 
ют светлый день победы нашего Отечскт' 
ва над трижды проклятым врагом* 

Честно выполняя торжественную клят¬ 
ву, которую мы дали Вам в день 7 нояб¬ 
ря 1943 года, обеспечивая четкое и безо 
паевое проследование поездов, краснояр¬ 
ские железнодорожник и вносят свои тру¬ 
довые сбережения на строительство танкой 
для нашей родной Красной Армия, оказы*- 
вают помощь семьям Фронте в нков, помога¬ 
ют восстанавливать железные дороги, раз¬ 
рушенные немецко-фашистскими захват* 
чикамк. Коллектив дороги собрал на стро¬ 


ительство танков 1,436*000 рублей, для 
помощи семьям фронтовиков 422*000 руб¬ 
лей н 600 центнеров картофеля; семьям 
воинов Краса ой Армии в 1944 году вы* 
дано 3,680 кубометров дров и 327 тонн 
угля. В свободное от основной работы вре¬ 
мя построено 4 здания полевых станций* 
Всего подготовлено для отправки на осво¬ 
божденные хорош Запада 120 вагонов ня 
с тру мента, оборудования, посевного мате¬ 
риала для подсобных ХОЗЯЙСТВ* 

Коллектив Красноярской з^елдороги, как 
и подобает советским людям* честно н до 
конца выполнит свой святой долг перед 
Годиной и фронтон. 

Многотысячный коллектив дороги и члв* 
ны нх семей желают Вам, великий полко¬ 
водец и друг парода, здоровья и нцогнх 


дет жизни. 

Начальник Красноярской желдорогн генердл-дкректор 
•дянннстративной службы Ш ранга СОБОЛЕВ, 
Председатель дорпрофсожа МАЛЕЕВ, 
Редактор газеты «Красноярский железнодорожник» ДУБКОВ, 

КРАСНОЯРСК 

НАЧАЛЬНИКУ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОРУ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СЛУЖБЫ 
Ш РАНГА СОБОЛЕВУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДОРПРОФСОЖА тов. МАЛЕЕВУ 
РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЯРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» 

тов. ДУБКОВУ 

Прошу передать железнодорожникам Красноярской дороги, собрав¬ 
шим 1*436,000 рублей на строительство танков, 422.000 рублей в фонд 
помощи семьям фронтовиков, — мой братский привет и благодарность 
Красной Армии, 

И. СТАЛИН, 


МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 


Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Больше двух лет насоленке Вас плюсов- 
щшш находилось в фашистском плеву. 
То горе* которое мы здесь перенесли, тя¬ 
жело Вам передать. Этому пришел конец. 
Под Вашим мудрым руководством Красная 
Армия освободила вас от этого ярма. Те¬ 
перь мы живем свободно* Для освобожде¬ 
ния всего вашего населения, которое еще 


находится в немецкой (некудацли, я хочу 
оказать помощь Красной Армии денежной 
суммой в 25.000 рублей. Этот скромный 
взнос пусть станет грозным ударам по 
врагу* 

Примите, родной товарищ Сталия, ш 
гая я наш ах колхозников сердечный 
щ>шет* 


ДИ СКОБОК и Я Васильковский район, село Пески. 

СЕЛО ПЕСКИ, ВАСИЛЬКОВСКОГО РАЙОНА 
* товарищу ДИСКОВСКОМУ 

Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ 
Диско веки й» за Вашу заботу о Красной Армии, 

И» СТАЛИН. 


МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ 


СТАЛИНУ 


Дорогой Иосиф Виссарионов*! чі Выткал 
оценка работы тружеников советского ты¬ 
ла, данная Вами, с чувством глубокой 
благодарности была принята патриотами 
пашей великой Родины, Б клятве, данной 
Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, мы 
обязадись.социалястнчсскнм откошенном к 
труду крепить оборонную мощь нашей Ре¬ 
нты н в трудных зимних уровнях рабо¬ 
ты делали гей; чтобы безостановочно ци¬ 
татъ доблестную Кратную Армию всем не¬ 
обходимым для скорейшего разгрома врага. 

Коллектив работников нашей дороги, 
гсек и пароды всей нашей страны, прила¬ 
гает все силы* чтобы скорее изгнать пс- 
нанистпых оккупантов с территории нашей 
Родины* приблизить день разгрома и унич¬ 


тожения дохлых захватчиков* Железнодо¬ 
рожники нашей юрогн считают своим дол¬ 
гов и обязанностью всемерно помогать вой- 
г-яак, отвоевывающим нашу землю* пс 
только в продвижении воинских эшелонов 
и фронту, но и постройкой всего необхо¬ 
димого для уничтожения врага* Из личных 
средств коллектив рабшіиков Южной 
собрал 1*021.983 рубли, которые, как 
первый взнос, вносим в фонд обороны 
нш§й страны ва строительство боевых са¬ 
молетов «Железнодорожник Южной», Мы 
уверены, что звенья боевых первоклассных 
самолетов* войдя в строй военно-воздуш¬ 
ных СИЛ РККА* будут наносить смертель¬ 
ные удары но врагу, приближая час 


разгрома презренных захватчиков. 

Начальник Южной железной дороги генерал-директор данження 2 ранга 

Герой Социалистического Труда КУ ТАФИН* 
Председатель дорпрофсожа Южной ж* д. ОГАРЕВ, 

ХАРЬКОВ, УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
НАЧАЛЬНИКУ ДОРОГИ ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОРУ ДВИЖЕНИЯ 
2 РАНГА товарищу КУТАФИНУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДОРПРОФСОЖА товарищу ОГАРЕВУ 

Прошу передать железнодорожникам Южной железной дороги, 
собравшим 1,021.983 рубля на строительство боевых самолетов «Желез¬ 
нодорожник Южной», — мой братский привет и благодарность Красной 
Армии, 


И. СТАЛИН. 


МОСКВА, КРЕМЛЬ 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 


ны «Гквобождещшй Донбасс» 113*400 
рублей* Сбор средств продолжается* 
Заверяем Вас, наш родной Иосиф Вис¬ 
сарионович,' что поставдевную нерол нами 
задачу быстрейшего восстановлений сель¬ 
ского хозяйства Донбасса мы выполним. 


Горя желанием помочь доблестной 
Краевой Армян быстрее разгромить нена¬ 
вистных немецких захватчиков, мы, ра¬ 
бочие в специалисты" совхоза имени 
Калинина, Артемовского района, Сталин¬ 
ской области, внесли из своих личных 
сбережений на постройку танковой КОЛОН¬ 
ІЮ поручению коллектива рабочих совхоза директор совхоза им* Калинина 

МАКАГОН Алексей Кузьмич, 
Секретарь парторганизации ТУЛЬЧНК Иван Петрович* 

СОВХОЗ имени КАЛИНИНА, АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА, 
СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДИРЕКТОРУ СОВХОЗА — АЛЕКСЕЮ КУЗЬМИЧУ МАКАГОН 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ ТУЛЬЧИК 

Прошу передать рабочим,работницам и специалистам совхоза имени 
Калинина/ собравшим 113.400 рублей на постройку танковой колонны 
♦ Освобожденный Донбасс», — мой братский привет и благодарность 

КраСН0Й Ар "" Я - И. СТАЛИН. 


МОСКВА, КРЕМЛЬ 

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ, 


Проникнутые горячей благодарностью к 
советскому воинегву, безграничной пре 
данностью матери-Родпне, беззаветной лю¬ 
бовью к Вам, дорогой Иосиф Виссарионо¬ 
вич, желая ускорять победу над фашист¬ 
скими извергами, железнодорожники Ста- 
робсльскогр отделения и узла Северо- 
Доесцкой ж, д* внес л н из своих личных 
сбережений 424.338 рублей в фонд обо¬ 


роны страны* Сбор средств продолжается, 
[I рос им Бас, дорогой Иосиф Виссарио¬ 
нович, па эти средства построить весе о 
боевых самолетов «Старобел ьекпй железно - 
дорожник». Мы обещаем Вам, дорогой 
товарищ Сталин, что и впредь наши си¬ 
лы, энергия п накопленный опыт будут 
отданы делу скорейшего разгрома фашист¬ 


ских захватчиков* 

Начальник Старобельского отделения Северо-Донецкой ж* д* САФОНОВ* 

Председатель райкома профсоюза ЛУНЕВ, 
Секретарь парткома узла Старобельек КРУ ПО ДЕРЯ. 

СТАРОБЕЛЬСК, СЕВЕРО-ДОНЕЦКОЙ ЖЕЛ. ДОР. 
НАЧАЛЬНИКУ СТАРОБЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ тов. САФОНОВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА тов. ЛУНЕВУ 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА УЗЛА СТАРОБЕЛЬСК тов. КРУПОДЕРЯ 

Прошу передать железнодорожникам Старобельского отделения и 
узла, собравшим 424.338 рублей на постройку боевых самолетов «Ста- 
робельский железнодорожник», — мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. 

И. СТАЛИН. 


РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ 
ПРОТИВНИКА В ТРАНШЕЯХ 


Боевые сооружения первой линии обо¬ 
роны вішй были расположены друг от 
друга на расстоянии 40 —50 метров. При 
помощи коротких ходов сообщения эти 
сооружения соединялись с непрерывной 
траншеей, идущей иараллельно па черта-1 
йиь переднего края. Сплошные провал оч¬ 
ные загражден вя, приспособленные к ме¬ 
стности и скрытые от нашего наблюдения, 
опоясывали окопы и отстояли от няі все¬ 
го на 30—50 метров. Первая ланпя око- 
нов была насыщена. рассредоточенными 
огпешмв средствами. Одппм словом, перед 
фронтом нашего соединения вырисовыва¬ 
лась типичная картина новой линейной 
обороны ншіев* 

Паю отметить, что разведчикам соедя- 
вендя не приход л лось еще действовать' в 
подобных условиях* В прежних боях они 
всегда имели возможность выбрать для 
поиска совершенно изолированный объект 
(огневую точку) или, но крайней мере, 
об'ект, удаленный от других огневых то* 
чек на 150—300 метров* 

Поясковая партия обычно состояла из 
нахватывающей группы, и одной пли двух 
обеспечивающих групп. Минные поля н 
провплочпьга заграждения па путях дви¬ 
жения, рас иола гл в га неся ранее па 100 — 
1&0 метров впереди огневых позиций про¬ 
тивника, легко н незаметно разграждались 
специальными группами разграждения* Го- 
седине с намеченным об’ектом огневые 
точки успешно подавлялись арпшерті- 
сішм огнем, разрывы которого по мешалп 
действиям разведывательной партий. В 
такой обстановке Охватывающая группа 
обходила намеченное боевое сооружение с 
тыла или с фланга и внезапным броском 
нападала па него. Успех был всегда га¬ 
рантирован* 

Происшедшие ішеасштя в обороне нем¬ 
цев постав нлй наших разведчиков в за¬ 
труднится ъпое положение* Старые методы 
разведывательных порсков могли пр^вестд 
к ненужным потерям, к. напрасной трате 
материальных средств, к потере времени 


и, главное, ставшій под сомнение успех 
разведки* Повых же способов обесценения 
разведывательного поиска у нас не суще¬ 
ствовало и их пришлось добывать боен* 

В расположении противника была заме¬ 
чена какая-то загадочпая перегруппиров¬ 
ка. Разведчики получили задание захва¬ 
тить пленного. Незначительное расстояние 
между огневыми точками в первой лише 
немецких окопов ие позволило поясковой 
партии проникнуть в тыл или во фланг 
намеченного об‘екта, Пришлось действо¬ 
вать в лоб* При атом паша группа захва¬ 
та была обнаружена сразу нисколькими 
вражескими наблюдателями. Противник с 
близкого расстояния открыл пулеметный 
огонь по этой группе, причем ввел в дей¬ 
ствие до шести огневых точек, ршшо- 
к&й'пых справа и слета от об'окта захва¬ 
та* Огневые средства разведывательной 
партии позволили оказать воздействие 
■только на часть обнаруживших себя ог¬ 
невых точек ненцев* Наши артиллеристы 
и ШшомсгчикЕ но смогли оказать помощи 
в подавлении огня противника* так как 
огневые точки находились в непосредст¬ 
венной близости друг от друга к от 
навранного для захвата об'екта, разрывы 
мешали действиям поисковой партии* 
Разведчик п добрались до первой линии 
траншей, по под давлением противника, 
пустившего я ход грапаты из соседних 
окопов, вынуждены были отойти, не за¬ 
хватив пленного. 

Но уроки этого первого неудачного 
поиска пе пропали даром* Офншщы-раі- 
зедчпкп учли полученный боевой опыт н 
наметили новые методы обеспечения раз¬ 
ведывательного поиска на переднем крае 
непрерывной оборопы немцев* 

Подготовка к следующим разведыва¬ 
тельным действиям заняла о дней* Была 
выделена группа захвата пэ шести опыт¬ 
ных разведчиков я пять групп обеспече¬ 
ния, четыре из которых в составе трех 
человек и одна из пяти человек* Па ме¬ 
стности, подобной той, на которой пред¬ 
стояло веста разведку, была» проведена 


тренировка тгз слаженность действий 
всех групп по пс косой партии* Тщатель¬ 
ному изучению подверглись пути движе¬ 
ния каждой группы, разведаны были ми¬ 
нированные участки* Каждая ш пяти 
обеспечивающих групп была наделена на 
определенную огневую точку, которую 
она должна будет подавить* По целям, 
кеторыр не могли быть полностью унич¬ 
тожены во время поиска, по которые 
могли с начал он отхода разведывательной 
партии ожить к преследовать ее огнем, 
был подготовлен огопь двух артиллерий¬ 
ских батарей* 

Вечером разведывательная партия при¬ 
ступила к выполнению задачи. Выдви¬ 



нувшись несколько вперед от исходного 
положения, группы обеспечения расчле¬ 
нились р обе стороны от группы захвата 
и начали сближение, каждая со гноим 
определенным об-ектом. Через 25—30 ми¬ 
нут обеспечивающие группы приблизи¬ 
лись к оптовым точкам нротивщгкл на 
20 метров» а захватывающая продолжала 
движение к и а меченном у объекту н через 
несколько минут без открытия огня вор- 
налась в окоп врага, убила двух враіі- 
ских пулеметчиков, а третьего пленила. 

Однако захваченный в плен вражеский 
солдат успел крикнуть. Соседняя от новая 
точка не.чп^ пемедлешю открыла огопь 
по захватывающей группе, но тут же 
была подавлопа обегпечігвашшей группой* 
Вслед за нею по захватывающей группе 
разведчиков немцы открыли огонь, но 


ТЯ.КЖ6 были скованы огнен соответствую¬ 
щих групп* По вот в действие вступила 
огневая точка врага, расположенная вбли¬ 
зи 01 группы захвата, с правой от псе 
стороны. Подавлять эту точку пришлось 
самой захватывающей группе, так как 
сошвстствующля группа обеспечения в 
период сближения отклонилась несколько 
вправо от намеченпой для нее цели. 

Захватив пленного и нейтралнзевав 
шееднлш огневую точку врага, группа 
захвата начаді отходить, в то время как 
обеспечивающие группы своим огнем 
прикрывали ее отход* Затем начали отход 
и обеспечивающие группы. В это время 
по переднему краю противника был от¬ 
крыт артиллерийский и минометный огопь, 
чтобы дать возможность всей разведыва¬ 
тельной партии полностью выйти из сфе¬ 
ры вражеского огня. Несколько подобных 
поисков было проведено и на других 
участках фронта, которые дали также 
успешные результаты. 

Обобщая полученный опыт* можно ска¬ 
зать, что проведение штока на участках, 
где вражеская оборона построена системой 
непрерывных окппов, траншей п ходов 
сообщений, требует очепь тшатольпой 
подготовки и организации. Выделение 
нескольких обегпечнвіттщих групп по 
числу огневых точек врага, непосрект- 
шіпп примыкающих к избранному об'ск- 
ту нападения, является обязательным 
условием, гарантирующим успех действий 
всей раз веды в а тельной партии. 

На успех поиска нрп этих условиях 
большое влияние окалывает однонречрн- 
ноетъ и согласованность действий всех 
групп разведывательной партии, а это в 
енот очередь в период подготовки к тѴ 
стрит* трсоует не одной, а нескольких 
тренировок иа глажен постъ и взаішо дей¬ 
ствие* Основная задача (нірспечнвзющпх 
групп —• сковать своим огнем пхншгт- 
стующут огневую точку врага и ни в 
косм случае пс допушить, чтобы эти 
огпсяыс точки сосредоточили свой огонь 
на группе захвата. В состав обеспечиваю¬ 
щих груш с успехом можно выделять хо¬ 
рошо ттдіѵщшг'пгшх бойцов из стрелко¬ 
вых тщзэдеделий* 

Гвардии полкцвник К. АНДРЕЕВ. 
Гвардии подпоянтаннк Ф. РАКИТСКИЙ- 


НАШИ ВОЙСКА взяли 

ГОРОД НИКОЛАЕВ 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 


В районе Николаева — крупного об* 
лаетнош и прпммшдешого центра Укра¬ 
ины и оітт> из крупнейших портов на 
Черном мора — немцы заблаговременно 1 
создала чрезвычайно сильную оборону* 
На/химступах к городу, особешо в пнж- 
нем течении* Ингула я па ютережъе Буг- 
ского липа ил* они имели развитую сеть 
траншей, прикрытых глубокими протишь 
таішшьпш рвами я друшгд заграждения¬ 
ми* Все васелсинт^ пункта, прикрыва¬ 
ющие подступы к городу с востока, юго- 
востока и северо-востока, были тщатель¬ 
но при снос облшы к обороне, Пртратш 
я гарочпьге опорные пункты екрктаые 
дергани и поселки, помпы паешилц этот 
район большим количеством огневых 
средств* 

Наступающие войска 3-го Украинско¬ 
го фронта, шя непрерывныя бои, при¬ 
близились к Николаеву с трех сторон в 
стали тгапоспть мощные удары по основ¬ 
ных опорным пунктам вражеской оборо¬ 
ны* Одна ко ттрорпаться сквозь многослой¬ 
ную систему нпженррпыі сооружений н 
заграддтел ътто огня противника оказа¬ 
лось нелегким делом. Завязались ожесто¬ 
ченные бчст за каждое селение, за илж- 
душ складку местности. Неприятель, скоп- 
центрировав шик под Николаевом довольно 
крупные силы, часто переходил в контр¬ 
атаки. Кроме того действия наступаю¬ 
щих сильно затрудняла всееяпяя распу¬ 
тица, особенно чувствительная в южных 
районах пашей страны* 

Тем но не псе наступающие стрелко¬ 
вые, танковые и кавалерийские части 
шаг за шагам щодкигадиеь вперед, лик¬ 
видируя шорпш пункты рротнвгіцка и 
отбивая его яростные контратаки. N часть, 
ома дев большим селом Ёалииевка, фор 
сщщвада ішшш> Ингула я заняла две 
деревни на еп> правом берегу, угрожая 
немцам фланговым* обходом и ударом с 
севера* Это облегчило другим нашим час¬ 
тям борьбу за остальные опорные пунк¬ 
ты па Лигуле, Овладев село» ц жедезшь 
дорожпой станцией Гороха .затем 
сильно укреп лен аымп селами Погорелом 
и Мешпово, наступающие стали вести бои 
за пригород Воюшн. Немцы, нонкщтю 
немалые потери, былщ отгеспспы за же¬ 
лезную дорогу* 

Столь ж о упорное сопротивление про¬ 
тивника преодолевали наши часта, дейст¬ 
вовавшие на побережье Буге кого лимана* 
Лдсеь иадриятель* пе ограничиваясь Фрон¬ 
та л ьпьшн коп трата, ідаи, пытался - даже 
высадить десант, чтобы нанести фланго¬ 
вый пар наступающим. Переплыв чорез 
левая па катерах, немцы стали высажи¬ 
ваться в районе одного, населенного пун¬ 
кта. Вражеские катера бшд своевременно 
обнаружены нашими наблюдателями. Тогда 
полевые орудия и ижометы, выдвинутые 
к берегу, открыли интенсивный огонь по 
немецкому десанту. Пять катеров было 


разбито и потоплено, а остальные псспеш- 
пе ушла в камыши па правый берег, 
причем этот район был тоже немедленно 
подвергнут сильному обстрелу* ѵ * 

На данном участке нашего пастушепия 
наиболее напряженные бок велись за 
крупный населенный пунктБпгиявдеис-к, 8 
котором завязались крошшролптігые улич¬ 
ные схватки. Очистив- от гитлерпшіев Бо- 
тояллеяск, а затем сбив пртлткика со 
следующего рубежа оборони, наши части 
и здесь пилота у ш подошли к окраинам 
Цкколат* 

Однак<г но мере продвижений насту* 
нающях упорство против над все возра¬ 
стало* Хотя судьба города уже была щгед- 
реп№на, немцы старалпсь удержшзать его 
в своих руках. Іінп стянула на узкий, 
трехкиломет|ювьн1 перешеек между устьем 
Цнгуда и Южным Бугом і >'0 наличные 
силы н технику, до предела у плота и ли 
свои боевые порядки и плсычнлп их <я> 
неошн средсгмми* Прнічшшаксь сосредо- 
т&чешым огнем артиллерии, минометов іс 
пехотного оружия, неприятель продоляия 
бешено конпютаковывать наши овдвшвув- 
іииеся вперед части* 

Но все усилия гитлеровцев были тщет¬ 
ны* Борьба за Николаев подходила к- сво- 
шу логическому концу* Севернее города 
паши части пансслц оберошиощшея нем¬ 
цам стремите л ьпыГі удар н овладели на- 
селшшмц пунктами Ба лоз пая, Матвсевка 
и Терщика* Здесь на доле боя остались 
сотня вражеских трупов, Па другом уча¬ 
стке сланные сюйтскяе пехотивды при 
поддержке т&ішш, сапер к йртнллерил 
прб&дслслй противотанковый рхв н порва¬ 
лись па восточные окралвіі города. Сюда 
былп подтянуты огневые средства, в том 
числе тяжелая артиллерия л гвардейские 
минометы. Было создано подавляющее 
нревоаодстао нашего огпп* Перешеек, па 
котором оборонялись немцы, окутался ог¬ 
нем я дымом от частых разрывов снаря¬ 
дов* 

В результате огневое сопротивление 
врага стало ослабевать, и тогда наши 
войска с нескольких сторон ршіулпсь па 
штурм Николаева* Как только наметился 
прорыв последнего рубежа вражеской обо¬ 
роны. в брешь немедленно были брошены 
танки, а за ниш стрелковые часта* Мел¬ 
кие штурмовые группы стали уничтожать 
отдельные очаги е од рот ігв легши немцев, 
созданные в каменнвд зданиях* Неприя¬ 
тель ибпрежпшу упорно оборонялся, но 
под пара стающим натиском советских 
войск, атаки которых усидявзлпсь час от 
часа, вынужден был оставить свои оспсв- 
ные позиции в городе, В кошзе конпс'п 
наши частя, рззкивля достигнутый услсх 
в разных пап'рлвпепиях. полйостью очи¬ 
стили тород Николаев от гитлсровдсш* 

Капитан К. ТОКАРЕВ* 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ* 


Маневр танковой роты 


Па переььй гогдяд кажется, что при 
наступлений крупной танковой частя та¬ 
ким небольшим подразделениям, ка-к взвод 
и рота, вовсе пе остается места для ма¬ 
невра п инициатива их командиров то¬ 
нет в общем потоке* Это далеко ив так. 
Самая природа танковых войск требует от 
каждого тшгпшгга большой инициативы* 
В процессе б<ж возаша ют десятки раз¬ 
личных положен ий, требующих сз постоя- 
тел ьп ого решения* Всякая круша я опера¬ 
ция состоит из множества отдельных боев, 
и в каждом-из пах танкисты и&ектт ле- 
ограпичоиные возможности для маневри- 
роваяия*' Гибкий и дерзкий маневр пески 
ходим во всех звеньях боевого органюма 
танковых войск* Как правило, от умелого 
маневра небольших подразделений зави¬ 
сит успех всей танковой части* 

Однажды протшинку удалось па неко¬ 
торое время задержать продвижение ва¬ 
шей части ил одшж из щю-мсжуточЕШ 
рубежей* Ншользуя вьгтодшб условия 
местности для организации обороны, нем¬ 
цы сосредоточили здесь миого оптовые 
средств и живой силы* Наша разведка 
обнаружила в отдельной рощице 17 тан¬ 
ков ц 19 самоходных пушок, кетофш, 
судя по всему, изготовились для копгр- 
атакЕ, С нашей стороны была сделана 
попытка сорвать еражескуш контратаку* 

На ккподямше задачи выделили группу 
танков* Но тапки еще при выдвижении с 
исходных позиций подали под сосрсдото- 
чеішьш ог<шь противиЕка н, понеся по¬ 
терн, ье сумели добиться успеха* Ошиб¬ 
ка этой группы заключалась в том, что 
опа пренебрегала насюгрэвкой, действова¬ 
ла скученно п пе достаточно решительно* 
Та,ш:н делали большие остановки па поле 
боя, нашщешіщ прогшотзпшвымп сред¬ 
ствами немцев* Здесь сказалось некоторое 
пренебрежение к противнику* Дело в дои, 
что много дней подряд наша часть вела 
успешные бои, дапоея немцам удар за 
ударом* Это были главным образом ско¬ 
ротечные бон* Принимаясь за вшшдяепне 
покой задачи, командир нсдостзточгш глу¬ 
боки продумал свой маневр, но предусмо¬ 
трел трудностей, которые могли возник- 
путь. В итоге цашим тапкам пришлось 
возвратиться па исходиьто позиіиш. 

Теперь &стал вопрос: что предпринять 
дальше? Требовалось повторить атаку, по, 
очевидно, по-иному. На этот раз действо¬ 
вала только одна рота капитала Карпен¬ 
ко. 0н сам обратился к командиру части 
с просьбой поручить ему шщкдненів этой 
задачи я предложил новый при. Когда 
первая группа вела боІ, капитан Кар¬ 
пенко находился на наблюдательном пун¬ 
кте и следил за всем, что происходило па 
поле боя. Тогда-то у пего и созрел панн 
действий* Пометил и р части, впадтслуго 
рассмотрев его плац, ілл свое согласна. 

К 16 часам капитал Карпенко с ше¬ 
стью КБ и одним стрел новым доводом 
(других средств он не просил) приступил 
к делу* Действия его танков вначале но¬ 
сили чисто демоистратиины-й и разведы¬ 
вательный характер* Капитан ввел в бой 
м все танки сразу* Сначала две машлтш 
домну лис ь & направления кургана* 0пн 
шли пл маштмальняй «корост, ведя ип- 
топгявный огонь из пушек я пулеметов* 
но к самому кургану и к рошце, где 
стояли немецкие гадки, эти машшы не 


подошли. Они круто повернулп назад н 
скрылись в складках мсстпостя, а затем 
стали вести огонь на уігрьшій, меняя по¬ 
зиции. Остальные тапки в это время по¬ 
шлялись и других местах, действуя на 
широком фропте. 

Какую цель преследовал ятш Кар¬ 
пенко? йиіорвых, он строился ввести 
немцев в заблуждение относите л ьао на- 
правления атаки, а, во-вторых, хотел про¬ 
щупать их оборопу. Нужно было создать 
впечатление, что тапки готовятся атакх>- 
вать немцев в лоб крупными силами, и й 
предвидения этой атаке ведется ородварп- 
тодькая разведка* 

Поело того, как капитан Еариевіо 
убедился, что пемцы поддались па его 
удочку, он приступил к осущсствлеявш 
главного. Теперь нужно бшо выбрать .на¬ 
иболее выгодный момент для вашіштоя 
решающего удара* Дополнительной развед¬ 
ши УдаЙсь точно установить слабое ме¬ 
сто немецкой оборопы* 0по обнаружилось 
л а правом фланге, по здесь наши танки 
умышленно не действовали, усыпив тем 
самыщ бдительность немцев* Бел ед за д«- 
м^сгратвышмиі мадшрамя отдельных 
га яков последовал удар* После того как 
стрелковый взвод выдвинулся на рубеж 
атаки, капитан Барле-ігко собрал все с<воа 
машины в кулак ц стремите л ыш атаковал 
с фланга рощицу* где была сосредоточена 
основная касса вражеских танков* 

Ко питан пе ошибся в своих расчетах. 
Пршчпшик, проследивший за все «и манев¬ 
рам ц ташков с фронта, пе ожидал удара с 
другого иалрасаешія. Умело был вшірш 
также момент для нанесший удара. Нем¬ 
цы бшн ошеломлены, когда в вечерних 
сумерках &аезашіо появились перед ішми 
наши тяжелые таим* Многие ншешне 
танкисты обедали н даже не успели за¬ 
лезть в машины. Протниотапновые сред¬ 
ства неприятеля были сосредоточены сов¬ 
сем в другом месте и ко>здск'Гшшть та 
наши танки ие шглн. Немцам оставалось 
только бежать. СтрелкАрыЙ изаол* которЫ'І 
был придан танкам, подавлял своим огнеЕ 
вражескую пехоту. 

В результате рота Карпенко отлично 
выполнила свою задачу* Немецкая контр” 
атака была предотвращена, н промежу- 
тіщкыі) оборошпелтшЙ рубеж противника 
поцряя после этого сіюе вяачшие* В тог 
момент, когда Карпенко передал на наблю- 
дательный пуцкт донссеіше о ня мел пи¬ 
шемся успехе, другие наши подразделе¬ 
ния, пользуясь сошкшойся у цротйвяя- 
ка паникой* успешно двинулись вперед. 

Этот пример свидетельствует о ток, ка¬ 
кое злачен не имеет хорошо расе ч «тары й 
я хитрый маневр тагшчшго иод раздел шля* 
выполняющего ту пли иную задачу на 
Поле боя. Боепая практика не оставляет 
никаких сомпсшій в том, что танкистов 
надо воігштытать в духе смелого и дерз¬ 
кого маневра, всячески поошрял самостоя¬ 
тельность я штшшативу офпцерев-твнкя- 
стов в бот* В пропеходящпх сейчас круп¬ 
ных наступательных действиях мы сплошь 
п рядом встречаемся е фактами, когда 
умелый маневр отдельныт подразделений 
определяет успех действий всей танковой 
части, 

■ Майор А* ЩЕРБАТШ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ* 
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
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Опыт войны и огневая 
подготовка 


ЯзвесгШО, какое большое значенно при* 
сбрел огонь в современное бою. Любой 
тактический маневр, как Си ид был оп 
тщательно подготовлен, ?щ может увеп* 
чаться успехом при плохой организацпн 
опія. Правильной исшйьзованпе в бою лу^ 
деметов, винтовок, автоматов, высокая 
кеткость стрельбы, — вей это составляет 
неотъемлемую частъ тактики иапеврйрова- 
щія* важнейшей условие успешных дейст* 
вий пехоты, Возросли, следовательно, и 
требования к огневой подготовке, В этой 
емзи остановим): я па некоторых запро¬ 
сах практического обучения стрельбе. 

Курсанты взвода, которым командует 
лейтенант Веревкин, отрабатывали второе 
н третье упражнения стрельбы из винто¬ 
вок. В результате стрельб всо обучаемые 
выполнили упражнения. Лейтенант Верев¬ 
кин, докладывая об этом своему началь- 
нпку, всячески старался подчеркнуть вы¬ 
сокую выучку курсантов. Между тем под- 
рэбньні анализ учебы показал обратное— 
низкую подготовку обучаемых. 

Обратимся к фактической стороне дела. 
Курсанты* обучались уже пять месяцев. 
Срок довольно большой, и каждый из лих 
должен был вшолпігтъ ѵпражнспия не 
ниже, чем с сцепками «хорошо» и в от¬ 
лично». Одпако этого н& случилось. Боль¬ 
шинство курсантов стреляло посред¬ 
ственно* 

Оказалось, что лейтенант Веревкин в 
ходе обучения интересуется лишь общими 
оценками я никогда яе обращает внима¬ 
ния па то, как его подчиненные владеют 
приемами стрельбы. К этому следует до¬ 
бавить еще одну важную деталь, о кото¬ 
рой, видимо, забыл лейтенант. Речь идет 
о том, что курс стрельб из пехотного ору¬ 
жия рассчитан главным образом па ча¬ 
сти, которые готовят рядовых бойцов в 
сжатые сроки, Лено, что к курсантам, 
обучающимся более длительное время, 
нужно пред'являть повышенные требова¬ 
ния, Курсант должен отлично выполнять 
любое упражнение и мастерски владеть 
техникой стрельбы. Ведь известно, что от 
него, будущего офицера, потребуются в 
свое время толковое раз'пене пне и на* 
і ладный показ каждого приема стрельбы 
ш,любого оружия. 

Разумеется, обученно будет эффектив¬ 
ным лишь в уим случае, когда раз'яспо- 
лпс и образцовый показ приемов допол¬ 
няются отличной стрельбой - офицера. 
Только в этом случае он может бытъ пол¬ 
ип цепным и авторитетным командиром 
ошеопком, Это основное требование лей¬ 
тенант Веревкин упустил из виду в про¬ 
цессе огневой подготовке своего взвода. 
Курсанты вшолняди положенные упраж¬ 
нения, по плохо владели приемами стрель¬ 
бы, слабо знали баллистику, пе имели до¬ 
статочных навыков в глазомерном опре¬ 
деленно расстояний, в опредслонин при¬ 
цела и вьшоса точки прицеливания при 
ветре н движении целей. 

Второй по не псе крупный пробел 
тіеоой подготовке состоял в следующем. 
Па стрельбах курсанты лейтенанта Верев¬ 
кина спокойно выходили па огневой ру¬ 
беж, медленно занимали свои места в 
про изводили выстрел совсем по-мирному 
Затем оон шли смотреть мишени и опять 
по утруждали себя напряжением сил. Ес¬ 
ли к этому добавить опеку обучаемых, то 
ннпятнп, почему иной курсант даже при 
отсутствии твердых навыков в приемах 
стрельбы всё яге выполняет упражненій», 
хотя іг с оценкой «посредственно». 

Опыт Отечественной войны показывает, 
что на фронте спокойной обстановки при 
стрельбе пе бывает. В бою требуются 
смекалка, быстрота действий, ловкость 
напряжение воли и физических сил, Тач 
приходится делать перебежки, ползти, 
шскаровагься, стрелять с места и на хо¬ 
ду, поражать врага гранатой п штыком. 
Лейтенант Веревкин ни разу но подуиал 
о том, чтобы создать па стрельб шо ус¬ 


ловия, хотя бы приближающиеся к бое¬ 
вым. И это но замедлило сказаться на ре¬ 
зультатах огневой подготовки. Когда кур¬ 
сантов заставила ползти по-пластунски, 
делать перебежки, каскяроваться, а потом 
стрелять, результаты получились вс- 
у до в л етв орите л ыщ ми, 

Недочеты, отмеченные здесь, зависят от 
многих причин и в частности от того, что 
некоторые офицеры но сделал п правиль¬ 
ных выводов из опыта войны. Больше то¬ 
го — они не обобщают даже учебного 
опыта соседних подразделений. Между тем 
у пас немало подразделений и частей, где 
культура обучений стоит на высоком 
уровне. 

Передовые подразделения проводят вс? 
стрельбы в конкретной тактической обета- 


поим, приближенной к боевой деВстви- ѳ п “° ение ее Д . 1Я рас , 1ета магшШ ых 


тельпостн, Огневой рубеж стрельбища яв¬ 
ляется либо рубежом атаки, либо проме¬ 
жуточным огневым рубежом, а иногда пе¬ 
редним краем обороны/ Выдвижение смей 
начинается с исходного доложения, отсто 
яще го н а 12 0— 16 0 метров от огн евого р у- 
бежа, Ври этой смены развертываются в 
цепь, передвигаются норвежками, ползут 
цо-п ласту иски, всегда соблюдая мае Ки¬ 
ров ку, На огневом рубеже г мены окапы¬ 
ваются, составляют стрелковые карточки, 
устанавливают наблюдение за «противни¬ 
ком» (кишел вы к полем). Наблюдатели 
громко докладывают своим командирам о 
появлении целей и о результатах стрель¬ 
бы. Здесь команды подаются так, как это 
требуется в бою при управлении огнем: 
указывается высота прицела, точка при¬ 
целивания, количество патронов, род и 
гид опія. 

Конечно, чтобы доводить стрельбу в 
условиях, приближенных к боевой дейст¬ 
вительности, требуется соответствующее 
оборудование стрельбища, Надо иметь 
здесь ориентиры из местных предметов 
(деревья, колодец, сарай, дом, железною- 
рожную будку, кустарники и ізр,). Мп- 
шени красят пол цвет местности (зимой 
они серые, весной — 'гомпэзелепые, ле¬ 
том — зеленые, осенью — зеленые и 
желтые). Низший край (обрез) мишеней 
располагается па земле без просветов. 

Далее опыт учит, что от огневого рубе¬ 
жа на всю тлубнпу мишенного поля надо 
устроить ворсики от снарядов, мин н дру¬ 
гие препятствия,. встречающиеся в бою. 
Перед мишенями (не ближе 5С—60 мет¬ 
ров) хплжпы быть установлены противопе- 
хотида препятствия (проволока, рогатки, 
малозаметные препятствия и т, п.). Сзади 
мтшшей целесообразно иметь траншей 1 и 
чучела. Следуя к миішпям для их осмот¬ 
ра, обучаемые преодолевают пространств) 
от огневого рубежа перебежками, пере¬ 
ползанием, быстрым движением с трени¬ 
ровкой в приемах стрельбы па іоду. Ос¬ 
тавив позади противопехотные препят¬ 
ствия, они с кряком «ура» забрасывают 
«противника» (мишени) гранатами, а за* 
тем наносят удар штыком. Если имеется 
возможность, полезно с момента начала 
действий очередной смены имитировать 
действия «цротявпп^ѵ вэдышактми. 

В тылу огневого рубежа следует раз 
вернуть батальонный и ротный пункты 
боепитания, организовать доставку я вы¬ 
дачу боеприпасов, как это делается на 
войне. Здесь же со сменами, не запятыми 
стрельбой, нужно проводить занятия по 
различным разделам стрелкового обуче¬ 
ния: глазомерное определение расстояний, 
приемы стрельбы, баллистика, материаль¬ 
ная часть оружия, подача команд по уп¬ 
равлению огнем ст. в. 

Общий вывод одни. Чтобы приблизитъ 
огневую подготовку я реальному бою, надо 
прежде всего доводить напряжен в о кур* 
саатов до фронтовой нагрузки я услож¬ 
нять стрелковые упражнения. Стрельбище 
должно быть оборудовано так, чтобы была 
возможность дать обучаемым все навыки, 
нужные для боя. 

Полковник И, ПОДДУБНЫЙ. 


ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ 
СВЯЗИСТ 

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил чдеяя-корреспон дента Академия 
наук генерал-майора инженерно-техничес¬ 
кой службы Валентина Ивановича Ко 
йвлепкова орденом Трудового Красного 
Знамени за выдающиеся научно-техничес¬ 
кие ааслугя в области проводной связи и 
в связи с 60-летием со дня его рожде¬ 
ния. 

Свыше 35 лет неутомимо работает 
В, И. Ковдленков в области теории связи. 
Его научные труды помогли выдвинуть 
советскую проводную связь из одно нэ 
первых мест и мире. Советский ученый 
предложил новые методы расчетов, 
позволявшие обтащить н развить теорию 
Электрических й магнитных цепей с 
распределенными параметрами. За эту 
работу ему была присуждена Сталинская 
премия. 

Много работает В. И, Коня ленков и в 
области теории телефонно-телеграфной ап¬ 
паратуры, Крупнейшим вкладом і науку, 
например, является его теория так вазы-, 
активного четырех пол юс ника 
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Снимок нашего спец, фотокорр. капитана А. Капустянского. 


цепей реле й других электромагнитных 
аппаратов. Изложение этой теория зани¬ 
мает теперь новый раздел в основах 
эл ектроте х ня к и. 

В* И/ Ковалепкоп — создатель первой 
советской телефонной трансляции и автор 
многих изобретений. Выполнение всех 
крупнейших работ в области связи за 
последние годы проходило при его актив¬ 
ном участии. Особенно это касается воен¬ 
ной связи — исследования полевых ли¬ 
ний, телефонно-телеграфной аппаратуры 
разных систем и т, д. 

Выдающийся советский ученый ведет 
также большую педагогическую деятель¬ 
ность, За успешное воспитание кадров 
военных связистов В. И. Коваленков 
награжден орденом Красной Звезды. 


Замечательный подвиг 
знаменщика Остапенко 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 28 марта. 
(По телеграфу от наш, морр.). Рядовой 
Остапенко был в полку на хорошем счету, 
О нем бойцы говорили: «Ндш Остапенко 
дерется. как лев*. И это действительно 
так. Был случай, когда Остапенко в 
рукопашном бою уничтожил трех гитле* 
ровцев. Его как передового лучшего боя- 
ид назначили знаментиком полке, 

В этот день, когда он стоял у знамени, 
противник открыл сильный артиллерийский 
огонь по командному пункту* Осколком 
снаряда Остаподко был ранен в спину. 
Сквозь одежду просочилась кроэь, Рака 
была серьезной Превозмогая острую боль, 
Остапенко оставался на посту до конца 
вражеского артналета. О г потерн к реви 
силы начали покидать героя. Неровной по¬ 
ходкой, держа .древко знамени, Остапенко 
подошел к блиндажу командира. 

— Товарищ; комдндго ч скорее, — прошеп¬ 
тал он, — примите от меня знамя.., 

И тут же свалялся на рукн командира. 
Были отданы распоряжения о срочной по¬ 
мощи герою, го все оказалось тщетным. 
Остапенко умер. До конца своей жизни 
он охранял святыню полка — боевое 
эпа&ея* 


Журнал «Военный вестник» № 5 

Вышел из печати ЛЪ 5 журнала «Воен¬ 
ный оесуіщь», Номер открывавтся приказом 
Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза товарища Сталина от 
23 февраля Ш44 года. 

В разделе «Тйктшэ* напечатаны статьи: 
майора М. Корицкого «Бой на уничтоже¬ 
ние вражеского гарнизона», Героя Совет¬ 
ского Союза Шйора И, Нестерова «Ш 
ступленце роты против численно превосхо¬ 
дящего противника», м снопа И. Би ль де й 
«Новое в организация поисков по захвату 
пленных», майора Б. Монастырского «Из 
опыта уличных беев». 

В разделе * Боевая подготовка» напеча¬ 
таны статьи* капитана Ю, Буты л киш «К 
вопросу о подготовке штабных офицеров» 
и генерал-майора А, Эделимана «Методика 
подготовки к проведения тактически^ за* 
пятнЙ е командным составом». 

Вопросам воинского воспитания посвя¬ 
щена статья подполковника И* Березина 
«Командир, как политический воспитатель 
своих подчинеиных». 

Кроме того в журнале ил печатаны статьи: 
подполковника Махлкна «Фоторазведка пе¬ 
рископам большого увеличения», лейтенан¬ 
та П. Резникова «Определение точки стоя¬ 
ния в лесистой местности», инженерна пи¬ 
та на Я. Крутнка «Германское реактивное 
противотанковое ружье» и другие. 


Демьян БЕДНЫЙ. 


Граница Родины 


Гремела музыка. Истошно «гох!*» сура!» 
Осатанелая орала немчура. 

Она, нарушивши советскую границу, 
Переправлялась через Прут. 

Фашисты буркалы уставили в таблицу, 

Где обозначен был «победный* на маршрут 
Согласно я точности рассчитанному «блицу». 
Орали «гут!» к там и тут: 

Они разбойничьи, внезапно нападут, 

Все силы па страну советскую обрушат, 
По-уголовному Россию «оглоушат» 

Іі ей — капут! 

Но «блиц», одиаче, вышел долгий: 

Два года шлёпал он, пыхтя-кряхтя, до Волги, 
Все чаще походил у «блица» «гох!» на «ох!», 
Пот с «блица» падал, нз-земь градом. 

И вот — конец: под' Сталинградом 
«Блиц» надорвался и — подох! 

Для немцев «казус» неприятный: 

Был им не сладок путь попятный, 
Пришлось им горечи хлебнуть, 

По что для них всего обидней — 

В сравненьи с прежним был позорный этот путь 
Куда «лоблицевндией»! 


Остались за спиной и Дон, и Днепр, и Буг, 

И Днестр, н вот уже — о, страшная минута! — 
Пред подлой немчурой, которую испуг 
Привел в безумие, сверкнули воды... Прута! 

Кто вплавь, кто вброд, 

Вопя от ужаса, не слушая команды, 
Псребнралося чрез Прут не войско — сброд, 
Дивизия, сведенные до рот, 

Разбитые, разрозненные банды! 

— «От имени всей Родины Москва*.,» 

Эфир прорезали, как молния, слова 
И громовой салют столицы 
В честь наших доблестных бойцов-богашрей, 
Достигших — всей грозой полков и батарей — 
Советской государственной границы! 

Граница Родины!., Фашистское зверь! * 
Разбойным образом метнулось на неё, 

Пытаясь нас одним ударом «оглоушить». 

Но мы захватчиков громили искони, 

И немцы проклянут те дни, 

Когда решнлнея они 
Границу русскую нарушить! 


Больше заботы о батальонной 
организации ВЛКСМ 


Воз вращение в полк 


~ Гварішг младший лейтенант Жшиші 
К команд івд иод кэ I -— цп слыша лось нз 
блиндажа. 

„.Через несколько минут Жилин уже 
сизел в кабине истребителя, рулившего к 
старту. После короткого разбега остроао- 
саяшшир с громким ревом взмыла в се¬ 
рое низкое небо. Трудно было поверить 
что это взлетел ют самый смуглый 
летчик с неспшающейся левой ногой. 

— Хорошо пошли, — сказал гваріип 
подполковник Елисеев, провожая взглядом 
быстро таявшие в пепельной шя две 
черных точки. В ожидайнп, пока вернут¬ 
ся истребители, посланные в глубокую 
разводку* он рассказал нам историю мо¬ 
лоди го летчика. 

...Год тому назад в солцечпьЯ мартов¬ 
ский день Виктор Жилин в с остане трой¬ 
ня истребителей ссшрошжш разве дьш- 
тршіый самолет, Па обратном пути уже 
пая нашей территорией Жилин заметил 
немец кого разведчика. Двух фюзеляжный 
«Фогске*Вульф», охраняемый несколькими 
«Мессершмпттзмп», шел внизу над самым 
лесом, впінмо, фотографируя расположен не 
наших войск, 

Жшпш покачал товарищам крыльями и 
сіяй пошел в атаку. Остальные истреби¬ 
тели должны были до конца сопровождать 
своего рал вез пика. Жизнгоу удалось во* 
гнать в землю пегіацистяую немецкую 
«раму», но и сам он был сбит «Мессер- 
шмитта мн», 

Девять госпитальных меся пев прошли в 
большой тоске и тревоге. Переломапш? 
рука и нога срастались медленно. Острая 
спида, па судьбу жгла сердце летчика. Мо¬ 
лодой южанин, проведший детство и юность 
в лррмпитовспіі местах Кавказа, он 
всем сердцем полюбил полную риска и 
Горячего у пившія Ости жнзпь летчика- 
истребителя. 

День, когда Виктор Ж алии без посто¬ 
ронней помощи сделал несколько шагов но 
палате, был для пего светлым праздни¬ 
ком, Мир снува обрел своя краски, душа 
взлелеяла иліежду. Но легче было бы 
сбить еще восемь немцев, нежели убе¬ 


дить многочисленпш комиссий в своей 
способности летать В этом ему отказали 
навсегда, резонно подкрепив решение тем 
аргументом, что в авидцш>нпьи полках 
достаточно здоровых летчиков. 

Нр через несколько ведсль Виктор 
Ж ил пн стоял в кабинете командующего, 
оставив у входа мешок с сухарями, пал¬ 
ку и шипель, на которую наложили свой 
отпечаток пыль н кшшть многих теплу¬ 
шек, тормозных площадок н паровозных 
будок, 

— Как себя чувствуете? — спросил 
командующий. 

— Все нормально, товарищ генерал. 

— Топа поедете в санаторий, 

— Товарищ генерал, я дельгй гол езжу 
по санаториям, дайте мпе полетать. 

По голосу Жнлипа, по его горячим, гла¬ 
зам старый летчик с генеральскими пого¬ 
нами понял всё, что переживал в эти ми¬ 
нуты младший лейтепапт. Он пожал руку 
ЖіШшу и пожелал боевых успехов. 

Копа Жилин* по-братски встреченный 
одпополч&паш, очутился в кабине вст- 
ребжтеля. он волновался больно, чем ко¬ 
гда-то в свой первый полег. Предстояло 
проверить пока на земле, что бшо мно¬ 
го раз обдумало я выстрадано в бессонные 
госпитальные ночи. Он потянулся к при¬ 
борам. Плохо сгибающаяся в кисте левая 
рука не могла давать газ тем старым, зау¬ 
ченным движением, которое издавна стало 
привычкой. Трудно бшо справиться с 
шасси. Требовалось выработать новые дви¬ 
жения и натренироваться так, чтобы они 
выполнялись быстро, юнко* автоматиче¬ 
ски. 

Первый полег чем-то вапомнйі ему 
тот день в госпитале, копа оа ступал на 
сросшуюся ногу. Только радость была го¬ 
раздо сильнее н ярче. Теперь Жилин на- 
нрашивался па полеты, он сопровождал 
штурмовики, летал на разведку, Но же¬ 
ланной встречи с врлгом, в которой мож¬ 
но было бы окончательна проверить себя, 
всё ешо пе было, 

...Однажды вечером* шіѣ срочно бшн 
подняты штуомовікн, командно полка, 


кроме обычного истребительного прикры¬ 
тия, выслал дополнительно пару шре- 
бйтелей в свободный полег. Пошли гвар¬ 
дий капитан Алексей Чапдтіскніі и гвар¬ 
дии младший лейтенант Виктор Жилин/ 
Внизу, подернутые сиповатой полумглой, 
простирались неоглядный леса, я болота 
белорусского Полесья* Черной, взрытой 
полосой промелькнула линия фронта, а 
шгуриошши сразу круто пошли к земле. 
Дымом и пламенем окутались немецкие 
траншеи, куда они сбросили свой груз. 
Летчики работала спокойно, но торопясь, 
повторяя атаку за атакой. Когда горба¬ 
тые темпы г машины начали последний за¬ 
ход, о иугпом небе появились силуэты 
четырех «Метршмиггов». Наперерез им, 
но допуская немцев к району штурмовки, 
ринулись Чаплинский и Жилин. 

Драться с дважды превосходящим ш 
числеппостя противником—нелегкое дело 
для любого летгчика. Навязай бой двум 
немцам, Жилин с трудом увертывался от 
ударов* Когда один «Мессершмитг» очу¬ 
тился у него в хвосте. Жил ни перевел 
мшину в управляемый штопор. Наседав¬ 
ший немей пустился в погоню и проско¬ 
чил под самолетом Жнлщіа, Он начал вы¬ 
ходить из пике, когда Жилин выпел свою 
машину яз штопора н немного доверил 
ее. Теперь «Моссертмитт» был точно в 
его прицеле. После первой очереди некен 
оюиул йогом, и скоро петой дым 
поднялся над местом его падения. Жилин 
разверпулся, чтобы атаковать второго 
нрптивпииа. ш> тот Выл уж# далеко от 
места боя, Кроме этого удирающего «Мес- 
гФршмичта», в неба больше вс было ни 
одной а сушкой машины. 

Самолет Жилина еще рулил по гладко¬ 
му полю аэродрома, а к нему уже бежали 
лгтчлкі к техники, скупые иа похвалу, 
сдержанные в оценке своих и чужих успе¬ 
хов. Опн горячо поздравляли с победой 
офицера, чья несгибаемая воля сделала то. 
что многие із пм считали невозможным. 

* ; Майер II ШЗАКИОЗ, 

*-! БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 


Прошло евьште 8 месяцев, как в ба- 
шыті создалы первичные комсомоль¬ 
ские организация. Создание батальонных 
.организаций значительно приблизило руко¬ 
водство к массам шмеомольцев* повысило 
активность членов бюро и комсоргов, уве¬ 
личило число актива. А всё это вместе 
взятое привело к некоторому оживлению 
внутрисоюзной жіш и . 

Еще пс так давно встреча дне ь факты, 
когда некоторые комсомольские организа¬ 
ции вмепшшись в фувшиа командира. 
Теперь этого почти нет. Орган ішцпп 
[МКСМ постепенно находят свое место в 
подразделении, больше запимеются еоспи- 
тапнем своих ч донов я всего личного сп¬ 
ета м, ВнуэдЕШОЗпая рА^ота пі-мрнута в 
сторону воспитан в я из комссмольце-в 
Гкнщоз и офицеров^ нодлешпых в чжанов 
масг. гоэнающих ответственность за вы¬ 
сокое полит-ико-моральйое ттоявпе вои¬ 
нов, п умчожепяе боевой славы своих 
подрааделешиі. 

В качестве подтвержден ил вышесказан¬ 
наго сошломгя па работу первичной ор- 
ганизапоа ВЛКСМ* где комсоргом той. Зми¬ 
ев. Во всех подразделениях этого баталь¬ 
она созданы полнокровные ротные орга¬ 
низации. В планах работы предусмотрен 
целый ряд мероприятий по воспитанию 
бойцов, К повседневной работе бюро при¬ 
влечен весь актив. Члены бюро активно 
участвуют в руЕшішшей деятельности. 
Следствие этого — все комсомольцы ба¬ 
тальона отличные воины. Так, по крайней 
мере, отзывается командование* 

В наступательных действиях Красной 
Армии армейски# комсомольцы показы-ва* 
ют вьшяую активность, мужества и 
героизм* Наступательные баи подтвердилн 
жизненность нового организационного по¬ 
строен ня комсомола в армии. Сот¬ 
ни тысяч комсомольцев-фронтов-еков на¬ 
граждены орденами я медалями СССР, 
Только в 1913 году за проявленные му¬ 
жество, отвагу и героизм в боях с фа¬ 
шистскими захватчикамк лесятюи и сот- 
пи тысяч кошшльцеі^ удостоены прави¬ 
тельственных наград. Свыше тысяча во¬ 
спитанников комсомола удостоены высоко¬ 
го звания Героя Советского Союза. В 
комсомол ьс кой орган изацй и гаард ейской 
части, где комсоргом тов. Удов, все 
комсомольцы награждены орденами і 
м е дал я м и. Все комсомол щы па граж де¬ 
вы и в орган жзашш ВЛКСМ, где 
комсоргом тов, Голуб, Каждый второй ком* 
сомолед в N армии отпечен правительст¬ 
вен япй наградой. Комсомольские органи¬ 
зации за последний год выросли в два— 
три раза, ІЬклэателем некоторого улуч¬ 
шения работы первичных организаций 
является н увеличен но комсомольского 
актива, партийного яда в органнэмнлх. 

Нельзя не указать па такое положи¬ 
тельное явление, как повышение идейного 
содержания наших комсомольских собра¬ 
ний. Теперь значительно чаще стали 
обсуждаться на собраниях вопросы, вол¬ 
нующие молодых воинов* В части, где 
командиром майор тов* Филатов, очень 


хорошо, например, прошла собрание с по¬ 
весткой дня: «За что я мщу немцам»* 

Было бы ошибочным одновременно не 
видеть п существенных недостатков в ра¬ 
боте батальонных организаций. Есть ру¬ 
ководители* которые известную директиву 
ГлавПУРКЕА об улучшении паргшШо- 
комсомнльской работы па фронте понялп 
одногторппне.’ Опд свели все дело лишь к 
увеличению партийна го ядра в комсомоле 
(что, конечно, является очень важным 
дедом* но отнюдь не решающим) и почти 
совсем забыли остальные вопросы. По¬ 
мощник начальника политотдела N шдн- 
пепня по комсомолу каііор Боев в основу 
работы положил проверку работы партор¬ 
ганизаций по руководству комсомолом и 
сове рш Рано забросил руководство внутри- 
союзной работой первичных организаций. 

Руководящие комсомольские кадры и 
главным образом комсомольские работники 
политшелов! комсорги полков еще пе н 
подпой мере помогают первичным органи¬ 
зациям воспитывать актив, привлекать 
его к руководящей работе* заботиться о 
росте молодых членов ВЛКСМ. Пвструктя- 
ровАНие, учеба показом кое-где подменяют¬ 
ся бесконечными обследэванаязш п сбором 
различного рода сведенпй и донесений* Ру¬ 
ководящие комсомольекпо работники ча¬ 
стенько ограничішются только фиксиро¬ 
вав йен фактов н не делают пз них со¬ 
ответствующих выводов. 

Серьезным цел остатком является и то, 
что некоторые комсомол ьскіщ руководите¬ 
ли не взялась по-настоящем у за решающее 
звено — большевистское воепптапне ком¬ 
сомольцев* п особенно тех, который, только 
что пришли в союз. А это очень важно, 
ибо росу рядов ВЛКСМ в Красной Армии 
пеітрерьгіш продолжается* 

Основой политического воспитания кою- 
сомодыісв является изучение ісйигн това¬ 
рища Сталина «0 великой Отечественной 
войне Советского Союза». Большую пользу 
приносят н беседы, доклады, например, на 
такие темы, как «Боевые традиции кодов* 
-мода», «Что требуется от комсомольца на 
пойле», «0 комсомольском билете». Поче¬ 
му бы далее пе практиковать встречи ком¬ 
сомольцев с бьшлыми юнлазлі, переписку 
с оргаящациями ВЛКСМ других фронтов и 
тыла. 

Новая структура комсомольских органи¬ 
заций преследовал а* в частности, задачи 
уваличепия актива. Й этого мы доби¬ 
лись* Но ведь новые комсомольские 
кадры необходимо заботливо растить, 
учить па практической работе, учить 
теоретически. Делаем лн мы всё это 
в полной мере? Нет, далеко пот. Не всю¬ 
ду еще проявляется внимание к выращи¬ 
ванию и обучению стойких и умелых во¬ 
жаков армейского комсомола* Нужно, 
чтобы комсомольские отдел они я армий 
ввели в систему проведение ссмппзров с 
комсомольскими кадрами, семшары ком¬ 
соргов в полках, дивизиях. Далее, как 
можно чаще нужно практиковать поста¬ 
новку отчетов комсоргов аа заседаниях 
бюро ВЛКСМ полка* 

Майор Ф* МАКСИМОВ. 


КОЛХОЗНЫЕ СТОЛОВЫЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ФРОНТОВИКОВ 

САРАТОВ* 23 марта, {От наш. хорр.). 
Хорошую шшшгативу в оказании помощи 
детям фронтовиков проявили колхозник в 
артели «С гг ха ко вен* Татйщевского района, 
Саратовской области. 

На ебщем собрано колхозников артели 
было решено открыть столовую для детей 
фреж го анкон. На витание детей войной 
Красной Арнт* колхоз выделил продукты 
— картофель* оаощя* масло* молоко* Для 
столовой колхозники собрали необходимый 
кухонный инвентарь и посуду. Помещение 
для столовой предоставила жена фронто¬ 
вика Евдокня Петровна Карпова. Она за¬ 
явила: «У меня хата просторная* твила я, 
как раз подходяща и для детишек, В ней 
а откроем столовую* а я доте снюсь...» 

Ежедневно по утрам, переіб тем как иггтя 
в школу* дети фронтовиков направляются 
в столовую. Здесь за большим столом, 
накрытым чистой скатертью* рассаживают¬ 
ся ребята. У каждого сш>| обеденный при¬ 
бор, Евдокия Петровна подает на стол ка¬ 
шу с маслом, молоко. Обед также пита¬ 
тельный, вкусный* 

Почни колхозников артели «Стахановец» 
нашел поддержку в других колхозах рай¬ 
она* Столовые длят детей фронтовиков от¬ 
крыты і колхозах «Луч», «Пятилетка» 
я др. Всего по Татншвескому району от¬ 
крыто 13 колхозных детских столовых* в 
которых питаются около 300 детей фрон¬ 
товиков. 


Лечебные вена для раненых 

бойцов и офицеров 

Винодельческая промышленность Совет¬ 
ского Союза оргаинюовала производство 
лечебных вин* На одном из заводов Мо¬ 
сквы создан специальный цех* который уже 
выпустил первую партию лечебных вш для 
асшюз Красной Армии, 

Вопросам использования лечебных ш і 
госпиталях было посвящено совещание, 
созванное вчера Главным воещю-санитар¬ 
ным управлением Красной Армии, Предста¬ 
вители Наркомата пншезой промышлен¬ 
ности СССР рассказали о проводимой сей¬ 
час иауіи^о-неследіозательской работе по 
расширению ассортимента лечебных вин* 
Одна нз опытных станций Наркоыпнще- 
промд СССР производит виноградное вита¬ 
минизированное столовое вино. Начался вы¬ 
пуск шітамяшого черносмородинного аша, 
«Портвейна-кола»* который содержит вита¬ 
мины С и В : , 

В госпитали уже начали поступать ле¬ 
чебные вина. Опыт показывает* что приме¬ 
нение этих вин способствует успешному 
лечению и нос становлению здоровья ране¬ 
ных. 


МОЛОДЫЕ ПАРТИЗАНЫ 
НАПРАВЛЯЮТСЯ В ШКОЛЫ ФЗО 

ЛЕНИНГРАД, 28 марта. (ТАСС). Моло- 
дые партизаны* возвратившиеся нз отрядов, 
действовавших в тылу врага во временно 
оккупированных районах Ленин градской 
области* направлены на учебу а школы 
ФЗО, В Борони чекой школе металлургиче¬ 
ской лромышлсшюстн приступили к заня¬ 
тиям 400 человек. Большая группа моло¬ 
дых партизан зачислена в Комаровскую 
школу угольной промышленности в Тих¬ 
винскую школу строительного дела. В бли¬ 
жайшие дни начнутся занятия в СяеьскоЙ 
школе речного флота. 


« 


САЛЮТ 


» 


Гэсударствешіый джаз-оркестр РСФСР 
под руководством заслуженного артиста 
ршгублики Л, 0, Утесом показал свою 
новую орогр&югу. 

Первое отход тис ноевт название «Са¬ 
лют». Это 40-мнігутпый музыкальный 
чтштлж. Он начиняется с мирной песни 
«Широка страна моя родная». Затем в 
мелодию нрыпается гул войны. Звучат 
мотивы 7-й симфония Шостаковича. 
Сменял одна другую, проходят знакомые 
песни Отечественной войны. Искусная ор¬ 
кестровая разработка ощущается в каж¬ 
дой пз двух десятков несен, входящих в 
монтаж. Особенно хорошо вис принимаются 
«Марш Гастелло» (муз. Иванова-Радкенв- 


Новая программа Государственного 
джаз-оркестра РСФСР 

ча) ж «Туманы кож, расту маны» (муз. 

Захарова). Связанный единой идеей, бод¬ 
рый, достали лирический монтаж ~ ве- 
сомиешшя удача Утесова. Введенные и 
«Салют» сатир пчесме интермедии пе 
раины по своей остроте и эффекту* но а 
общем уместны н содействуют оживлению 
программы. 

Вторая часть концерта состоит из сбор¬ 
ных номеров. С большой теплотой и чув¬ 
ством исполняет Леонид Утесов песню 
Мокроусова «Камень Севастополя». Ста¬ 
рая русская пес па «Мгндаа» эвучн^ мяг¬ 
ко, прашгпновеаио. Живо исполняют Лео¬ 
ши Утесов и Эдит Утесова «Песню аме¬ 
риканских тяжелых бомбардировщиков». 


Хорошо принимают зрители танец, мастер¬ 
ски исполняемый Самопшпковыы п Сер¬ 
геевым* Но но второй части программы 
есть и неудачи. Вряд лн следовало вклю¬ 
чать в концерт такую мало выразительную 
песенку* как «Только для нас, товарищ 
сержант»* Выпадает из программы ж са¬ 
тирическая сцепка о театральной разде¬ 
валке. 

Новая программа Леонида Утесова, чет- 
всіртля за время войны, в целом бодая, 
музыкальная, шйяерАдостпая, Опа сто 
раз шжазыгваег, насколько велики воз¬ 
можности нашего острядаого искусства, 

М, НОВИНСКИЙ. 













































КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 


29 марта 1944 г., среда. № 75 (5755). 


Беседа корреспондента „Красной звезды 41 
с командующим Польской армией в СССР 
генерал-лейтенантом 3. Берлингом 


Подьсглій армейский карпус, находя¬ 
щийся па территория Советского Союза, 
преобразован в Широкую архию. В связи 
с втші командующий) Вольской зрияой и 
СССР генерал-лейте иачт Здгщгнд Берлин г 
в беседе с корреспондентом «Красной 
зведды» М. Лмяквьыг заявил: 

— Вреобразовзвве польского арней- 
екогч корпуса, яавдяшегося на террито¬ 
рия СССР, являете* выдающимся и зна- 
иенателыіым смыта**- Мы расцениваем 
это событие, как крутейший шаг в де¬ 
ле борьбы за освобмкйнно Польше от 
пшерэвской таранив. й>добво тому как 
в бптЕЛі с немцам я на совстско-гердап- 
скоа фронте возродилась липе польские 
вооруженные силы, — подобно этому в 
огне сражений возродятся к? лпше и все 
наше отечество, наша прекрасная Польша. 

Немного времена прошло с того лая, 
как Советское правительство, идя навстре¬ 
чу сгреилеепяч польских патриотов, раз¬ 
решало созіагшо на территорий СССР 
польской дивизия. В отлитие от генерала 
Андерса л его сторонников, уклонивших¬ 
ся от борьбы с врагом и потонувших в 
грязи антисоветских интриг, истинные 
дольские патриоты всеми сидами своей 
души стремились и стремятся в боевом 
содружестве с Красной Армией беспощад¬ 
но биться против пеиещко-фаішгстск.ЕХ ло- 
раб отитогей. Организуя нашу первую дп- 
внзию, мы руководствовались сознапием, 
что только через поля сражений лежит 
дорога к освобождению Польши, что толь¬ 
ко неразрывное боевое содружество с 
победоносной Красной Армией приведет нас 
к скорой победе вал германский н порабо¬ 
тителями Польши. П жизнь быстро под¬ 
твердила всю правоту 8тпх лаптах взгля¬ 
де» и устремлений. 

Ещѳ совеси Бедашш полъокео патрио¬ 
ты располагали лишь одной своей диви- 
злей, а сегодия па территории Советского 
Союза существует уже целая Польская 
армия, готовая к любым боевым пейыта- 
пнях во дня освобождения йШ)гострадаль¬ 
ней родпвы от аезіецко- фашистского ига* 
Пшк силы всё растут и крепнут* За ко¬ 
роткий срок пройден большой путь* Пло¬ 
дотворность этого пути* рост наши сил 
об'ясшшся прежде всего «у, что ны пра¬ 
вильно определили свое место в борьбе за 
освобождение Польши* Это место — на 
советеко-гермапстн фронте, где решается 
судьба войны, где решается и судьба на- 
шѳго отечества, 

Всё ш>вые и новые кадры патриотов 
Польши «вливаются в ряды польских во- 
оруженяш сил, находящихся на террито¬ 
рии Советского Союза* Вслед за тысячами 
польских патриотов, с энтузиазмом всту¬ 
пивших в состав наших частей в прежние 
дни, ныне к вам идут новые тысячи п 
тысячи пол я код» Некоторые польские офи¬ 
церы из сост&ва нашей армии были 
командированы, наитршер* в районы Говно 
л Лупка после изгнания оттуда врага* Пни 
рассказывали ше, с какой искренней и 
глубокой радостью встречают шляеп, про¬ 
живающие в этих районах СССР, совет¬ 
ских воинов* принесших им ос вобожден по 
от гитлеровской тирании* Сердце каждого 
поляка-патриота переполнено ненавистью к 
ноицаю* Люди рвутся в бой* Многие по¬ 
ляки являлись в части Красной Армии к 
просили дать шс возможность сражаться 
против гитлеровских грабителей и пала* 
чей* Надо ли говорить о том воодушевле¬ 
нии, той радости, которая охватила мех 
польских патриотов* когда они узнали о 
существовании в а территории СССР поль¬ 
ских частей. 

Польские патриоты понимают, что 
нстнгшая помощь* реальная свобода идет 
с востока, что отсюда движется смерть 
ненавистным фашистским оккупантам» 
залившим польскую землю слезами и 
кровью* Люди, испытавшие страшный ре¬ 
жим немецкой оккупации, горят стремле¬ 
нием беспошадпо бйться против врага, я 
естественно, что они будут пополнять ря¬ 
ды нашей Польской армии, на знаменах 
которой начертаны лозунги борьбы за раз¬ 
гром немцев, за освобождение Польши. 

Характерно* что л пить подпольная 
агентура польского «правительства» в Лон¬ 
доне, члеш которого превратились в по¬ 
литических авантюристов* скорее мешаю¬ 
щих, нежели содействующих освобожде¬ 
нию Полыни от немецко-фашистского 


ига, — лишь агентура этого «правитель- |ную!» 


ства» пытается исподтишка противодей¬ 
ствовать росту вооруженных польских 
сил* тормозить этот рост. Представители 
так называемой ТАИ (тайная армия поль¬ 
ская) во время господства немцев, подчи¬ 
няясь указаниям из Лондона* не только 
вѳ вели никакой борьбы с оккупантами, 
по и Подавляли попытки вести такую 
борьбу. 

Наши ряды растут и будут расти 
впредь* Польская армия, находящаяся ны¬ 
не на территории СССР, имеет все данные 
и возможности для дальнейшего развития* 
.Теперь больше чем когда бы то ни бьш 
всем л каждому очевидно, что через Рос¬ 
сию* а по через Италию лежит самый вер¬ 
ный п короткий путь к освобождению 
Польши. Теперь больше чем когда бы то 
яд было ясно, что Андерс так же далек 
от реальной помощи нашей родной Поль¬ 
ше* как далек Рим от Варшавы, 

По мере роста польских пастей росла, 
естественно* и нсоб ходи млеть во всех ви¬ 
дах оружия* Благодаря замечательной по¬ 
лощи и постоянному вниманию Советского 
правительства вта важнейшая проблема 
решается вполне успешно. Советское пра¬ 
вительство дало и дает вам в руки пер¬ 
воклассное оружие г*> всё ' возрастающем 
количестве. Польская армия получает па- 
меч ате л ьн у ю арти л л ери йс к у ю те хн ику * 
отличные танки* самое современное ору¬ 
жие* Эта братская и щедрая помощь Со¬ 
ветского правительства никогда на будет 
забыта польским народом* Дружба, скреп¬ 
ленная кровью, пролитой в боях с об¬ 
щим смертельным врагом, — что ножст 
быть б алев высоким и святым! 

Части Польской армии неустанно со¬ 
вершенству штя, широко используя бога¬ 
тейший опыт Красной Армии и свой соб¬ 
ственный -боевой опыт. Я сам и наши 
оф ше ры нсодн ократнп б ы л и в дивизиях 
и полках Красной Арміи и, когда они ве¬ 
ли наступательные действия* Мы учились 
искусству руководства войсками в совре¬ 
менных сражениях, искусству* которым 
іш мастерски овладели советские генера¬ 
лы п офицеры. 

С нетерпением ждали мы проверки бо- 
ем* Эту проверку паши части выдержали 
достойно* Помню, как осенью ІЯ-13 года 
мы шли в бой в районе Днепра. После ар¬ 
тиллерийской подготовки началась атака* 
первая польская дивизия пошла вперед. 
Глядя па поле боя* я испытывал великую 
гордость за мужественных пол яков-воинов. 
Трудно передать* что чувствовал л в те 
минуты, когда первые поляки пролили 
кров ь в б о п х за освобожден и е с в о ей родно й 
Польши* Вскоре меня вызвал к телефону 
командующий армией н сказал: «Поздрав¬ 
ляю вас с наступлением вашей дивизии. 
Ваши гирлцеры н солдаты заслуживают 
большой похвалы»* Поляки—пехонтнпьт. 
танкисты* артлллернсты, саперы л вшпш 
других в идол оружия показали себя ма¬ 
стерами своего дела, отважными воинами* 
Боя против неншов послужили замеча¬ 
тельной школой для нашего офицерского 
состава. Первая польская дивизия явилась 
тем резервуаром, ни которого мы черпаем 
ньгнѳ офицерские кадры для вновь форми¬ 
руемых частей. Одновременно ждет подго¬ 
товка офицеров и в ряде учплшц Красной 
Армии* где созданы специальные польские 
группы* Создан также учебный центр, где 
будет проходить подготовку младший 
команддъпі состав ж совершенствовать¬ 
ся средний командный состав поль¬ 
ских частей. Несмотря на то* что с вой¬ 
сками Андерса эвакуировалось пз СССР 
значительное количество польских офице¬ 
ров, нам удалось успешно разрешить проб¬ 
лему подготовки офицерских кадров Поль¬ 
ской армии* знающих военное дело* вла¬ 
деющих искусством управления боем. В 
решении этой проблемы, как и во всем 
остальном, Советское правительство ока за 
л о нам огромную помощь. 

Польская армия, созданная на твррнто-. 
рин Советского Союза, — вто армия дру¬ 
жбы с нашим великим восточным соседом* 
армия освобождения Польши* Мы считаем, 
что именно советско-польская дружба 
явится основой мирного процветания л 
развития Польши, во имя освобождения и 
счастья шорой идет в Гюй Польская ар¬ 
мия* Ва нашем знамени начертано: 
«Смерть ненейСко-фашистскик поработите¬ 
лям! За независимую демократическую 
Польшу* за Польшу свободную ж еяль- 


ОТВЕТ ЧЕРЧИЛЛЯ 
НА ЗАПРОС В ПАЛАТЕ 
ОБЩИН 

ЛОНДОН, 28 Марта. (ТАСС). Как сосб- 
щает агентство Рейтер, член парламента 
лейборист Джон Битти сделал Черчиллю 

* л..__ -л* іллгі* 


следующий запрос: «Проводилась ли кон¬ 
сультация Сі другими члонамн Британского 
содружества наций перед тем; как прави¬ 
тельство Соединенных Штатов преД'явпло 
требования правительству Эйре, которое 
пойрежиему считается членом Британского 
содружества наций? Может ли Черчилль 
дать а настоящее Ъремя з,звере мне. что в 
будущем нн одной державе, не входящей 
а состав Британского содружества нация, 
какой бы дружественной ока ни была* не 
будет разрешено прешршять подобное 
действие, не выяснив мнения других чле¬ 
нов Британского содружества наций?» 

В письменном ответе Черчилль заявил: 
«Из публичных заявлений, которые дела¬ 
лись от имени правительств Британского 
содружества нации, ясно, что они полно¬ 
стью согласны с демаршем Соединенных 
Штатов в этом вопросе». 


ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 

союзников 


„МИР НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ ИСТОРИИ 
БЕСПРИМЕРНОГО НАСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ" 

Отклики в США на выход Красной Армии на советскую 
государственную границу — реку Прут 

Рядно Сан-Франциско сегодня передало 


ЛЬЮ-ЙОРК*-2В марта, (ТАСС). Обозре¬ 
ватель радио Сан-Фраиижко п своем вче- 
рлщнем выступлении охарактеризовал вы¬ 
ход Краевой Армдоі т советскую государ* 

1 ствашую траншу па реке Прут* как собы¬ 
тие, затмевающее по своему значению все 
остальные* Сообщение об этой славной 
победе Красной Армии помещено в ныо- 
Гюркокнх газетах под огромными заголов¬ 
ками* «Советские войска прогнали немцев 
за румышекую грдшщу*» — гласит заголо¬ 
вок газеты «Дейлн ньюе». Газета <Нью- 
Йорк геральд трнбюи» помести это сооб¬ 
щение под за го ловком і «Русские вышли на 
реку Прут* на границу* откуда немцы на¬ 
чали каторжен не в Ш4І году*. 

Американские агентства распространили 
статьи, в которых описываются огромные 
успехи Красной Армии* ведущей в течение 
многих месяцев непрерывное наступление. 


ПО СТОЛБЦАМ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПЕЧАТИ 


литературно-музыкальный монтаж под на 
званием «Фол победы», посвященный вы¬ 
ходу советских войск на реку Прут* Пере¬ 
дача началась с обзора советского насту¬ 
пления за последние 15 месяцев* Обрисовав 
славный путь, пройденный Красной Армией, 
антор обзора указывает* что Красная Ар¬ 
мия Осуществила величайшее военное меро¬ 
приятие. Победы Красной Армия ужреіжли 
лолзо народов оккупированных стран к 
борьбе за освобождение.. Мир никогда не 
забудет беспримерного наступления Крас¬ 
ной Армии* 

В заключение по радио было передано 
следующее обращение к слушателям: «Сле¬ 
дите за сообщениями о ходе наступления 
Красной Армии. Старайтесь вникнуть в 
них, ибо они говорят об истории борьбы 
за освобождение»* 


Отклики в Англии на боевые успехи Красной Армии 


ЛОНДОН, 28 марта* (ТАСС)* В Лойкже 
официально облагаю о том, что за по¬ 
следнюю неделю бомбардировщики 
истребители, входящие в сбетав американ¬ 
ских 8-го, 9-го ц 15-го а вн а кори усов, ба¬ 
зирующихся и а Англию и Италию* совйр- 
шіші 6.000 самолетовылетов. В этих опе¬ 
рациях американская авиация потеряла 82 
бомбардировщика и 42 истребителя. В во> 
душных боях было сбито 140 германских 
самолетов. 

ЛОНДОН, 28 нарта* (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что подсчет, произведен¬ 
ный на основе официальных коммюнике 
союзников, доказывает значительное умень¬ 
шение потерь американской авиации в тя¬ 
желых бомбардировщиках при их дневных 
налетах на Германию. С 5 по 12 марта 
было потеряно 70 тяжелых бомбардиров¬ 
щика в и за последующую неделю только 
55* Потери английской авиации за прош¬ 
лую неделю составили 117 самолетов, из 
них 73 тяжелых бомбардировщика, нс поз- 
вратишцихея из последнего налета на Бср- 
лш, и 33 — из кадета на Франкфурт. 

Германская авиация при налетах на Анг¬ 
лию за прошлую неделю потеряла ЗО са¬ 
молетов. Помшо этого, амершакской 
авиацией было уничтожено над Е пропой 83 
германских самолета. Английская авиации 
сбила нал Европой за тот же период 9 са¬ 
молетов. 71 германский самолет бььТ унич¬ 
тожен да прошлую неделю і районе Сре¬ 
диземного моря* Союзники потеряли за тот 
же период в районе Средиземного моря 
40 самолетов. 

ЛОНДОН, 28 марта. (ТАСС). Как пере¬ 
дает агентство Рейтер, в ночь на 28 марта 
бомбардировщики «Мрсквто» совершили па¬ 
лет па военные сб'скты и Руре. 

ЛОНДОН. 28 ^арта* (ТАСС)* Как сооб¬ 
щает агентство Рейтер* американские само¬ 
леты «Летающая крепость», входящие в 
состав 8-го авиационного корпуса, 28 марта 
подвергли бомбардировке германские аэро¬ 
дромы в Шартре, II! а толе не, Реймсе іг Ди¬ 
жоне (Франция)* Бо^Зардировщики сопро¬ 
вождались самолетами «Санлерболт» и 
«Мустанг*. Это 22-я операция, проведенная 
восьмым авиационным корпусом в этом ме-' 
еще. 


ЛОНДОН; 28 марта. (ТАСС). Англий- 
окне газеты н радио оживленно комменти¬ 
руют сообщение о новой крупной победе 
Красной Армии* вышедшей на гоеударст* 
венную границу СССР — па реку Прут 
Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» пшіет, что а результате длительного 
наступления* продолжающегося с июля 
1943 года без перерыва, Красная Армия 
изгнала врага из Донецкого бассейна* фор* 
гирю в а,та Днепр и Буг* сломила на шнро- 
V «о м у ч аст к е оборон и тельную л $Ш йо пІ^п ■ 
тивюша на Днестре и достигла рскн Прут 


на фроінте в 85 километров. Показателем 
результатов этой блестящей кампании 
служат унылые при знания германского 
командования. Газеты отмечают* что гит¬ 
леровцы понесли тяжелые потери в тап¬ 
ках, орудиях* транспортных ѵ средствах* 
боеприпасах* снаряжении и в ;подской 
силе. 

Обозреватель лондонского радио Сирил 
Рей отмечает, что за истекшую неделю 
Красная Армия одержала на Украине и в 
Бессарабии блестящие и решающие победы^ 
Немцы несут огромные потеря в живой 
силе и технике* 


СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ЖУРНАЛИСТА 
О ДЕЯНИЯХ ПОЛЬСКИХ ВЛАСТЕЙ В ИРАНЕ 


НЫО-ПОРК, 28 марта. (ТАСС). Газета 
«Нью-ГІорк тайме» поместила статью жур¬ 
налиста Джемса Олдриджд* в которой опи¬ 
сывается деятельность полпков в Тегеране 
после эвакуации ш СССР* Ал тор наблюдал 
^ту Деятельность на месте и обвиняет 
п ре дстзйн те де й пол ьс кого эш гра н тс ко го 
правительства в клевете на Советский Со¬ 
юз, в шгшчном отношении к союзникам, 
антисемитизме, дурном сбрашеиш с бед¬ 
нейшими слоями польского населения 


Делами эвакуированных поляков* разме¬ 
щенных э Тегеране, пишет Олдридж, за¬ 
правляла верхушка поляков, состоящая пз 
офицеров и богатых пшек. Люди, входив¬ 
шие в состав этой верхушки, жшнв в луч¬ 
ших гостинттцлх н квартрах. Англичане 
ие|)едали польским властям в Тегеране 
много тысяч комплектов форменной одеж¬ 
ды н одеял для солдат и для гражданско¬ 
го населения* однако все это вскоре же 
и в шсеоБоп масштабе стало предметом 
торга па тегеранских рынках*. 

Лагерь поляков в Тегеране «был разде¬ 
лен по классовому признаку* Чем ниже бы¬ 
ло общественное положена его обитате- 
леЙ, тем в худших условиях они жили* 
Евреи были выд-злены в гетто. Лагерь уп¬ 
равлялся по тоталитарным принципам, и его 
обитатели должны были подчиняться прн : 


казам начальства* Реакашнные группы не¬ 
прерывно веди кампанию против Советско¬ 
го Союза»* 

В прошлом году, когда Тегеран целую 
неделю был без хлеба, польские власти 
принимали только белый хлеб* Америк ац* 
екне представители уговаривали предста¬ 
вителей польского эш гра нтс кого прав** 
тельства дотъ немного белой иуш иран¬ 
цам* но поляки отказались и поставили 
усиленную стражу для охраны муки* Аме¬ 
риканский представитель попытался также 
уговорить польские власти дать часть сво¬ 
их .крупных запасов американского сухого 
молока для иранских детей, но польские 
власти отказались, хотя польские продук¬ 
ты продавались на рынках. Когда 300 ев¬ 
рейских детей отправляли в Палестину, то 
антисемитская польская верхушка убежда^ 
ла иракские власти запретить этим детям 
проезд через Ирак. Поляки успеха не до¬ 
бились* но Ирак долго не принимал реше¬ 
ния* по этому вопросу* н дети были вынуж¬ 
дены ехать в Палестину через Басру и Ка¬ 
рачи. Это путешествие продолжалось З ме¬ 
еяда* а через Ирак нужно было ехать все¬ 
го три недели. 

«Я привел только несколько фактов* — 
пишет Олдридж. — Союзным властям нз- 
■вестио гораздо больше, чем мне»* 


Гранатомет „Пиат“ 

Как сообщает агентство Кана диен Пресс, 
генеральный штаб канадской аршн в 
Оттаве заявил, что в настоящее время а 
канадских учебных лагерях введен новей¬ 
ший тип противогазового оружия грана¬ 
томет «Пкат», уже успешно применявший¬ 
ся канадскими и английскими войсками а 
Италт Как указывается в сообщении, 
гранатомет нового типа д-эйствуег по тону 
же принципу, что и американский противо¬ 
танковый гранатомет «Базука»* Он кидает 
гранаты весом свыше ] кг*, которые* 
взрываясь при попадании и цель, произво¬ 
дят весьма значительное разрушение. 
Огонь гранатомета отличается точностью* 
Далее указывается, что новый граната* 
мет рассчитан на борьбу с большинство* 
типов неприятельских танков, ибо кидае¬ 
мые іш гранаты пробирают самые усовер¬ 
шенствованны* броневые плиты толщиной 
до 100 ші. П|Ю из водимое гранатометом 
действие подобно действию снарядов 
75-мпллпметровых полевых орудий с той 
же дистанции. Гранатомет весит около 
15 кг. и облагает очень незначительной 
отдачей. Метание гранат может произво¬ 
диться с плеча или с земли. 

Управление пулеметный 
огнем на расстояния 

Как сообщает агентство Ассоцшзйтеді 
Пресс* в статье, помещенной в журнале 
«Эйрфорс», начальник службы снабжен ня 
американских воензю-воздушных еял пол- 
коаннк Вэльф заявил, что стремление К 
полетам в стратосфере вызывает необходи¬ 
мость в прнмеПеицн на самолетах пуле¬ 
метных башен с механическим приводом в 
с управлением огнем на расстоянии. Такое 
устройство устраняет необходимость для 
стрелка рассчитывать прицел, повышает 
точность огня и обеспечивает максималь¬ 
ную защиту пулеметных установок н эки¬ 
пажа, Недавно разработанная система 
управления на расстоянии рассчитана на 
башни с гидравлическим или электриче¬ 
ским приводом, с несколькими пулеметами: 
такая система усиливает огонь носовой и 
хвостовой пулеметных установок* Новое 
устройство повышает точность прицела для 
всех положений пуле мета . 

Вольф далее сообщает, что описанная 
система управления особенно рассчитана 
для бомбардировщиков: башни с усовер¬ 
шенствованным методом прицела «вынуж¬ 
дают неприятельские истребители держать¬ 
ся иа дистанции* с которой их огонь ста¬ 
новится неэффективным». Автор указывает, 
что обычно на бомбардировщиках приме¬ 
няют 12*7-миллиметровые пулеметы* уста¬ 
новленные попарно* 


Совещание офицеров интендантской службы 

Состоялось совещание офицеров ннтен- 1 сторезка, ускоряющие процесс пркготовле* 
зантской службы частей и учрежд-зний Мо- ішя картофеля и капусты. 


НАЛЕТ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА АНГЛИЮ 

ЛОНДОН. 28 марта. (ТАСС). В Лон* 
доне об’явлено о том, что германские са¬ 
молеты* появлшшяеся над Западной Анг¬ 
лией н Южным Уэльсом* а также над от¬ 
дельными частями Южной к Юго-Вес точ¬ 
ной Англин, в ночь на 28 марта; сбросили 
бомбы и отдельных пунктах, Прэтчшен 
ущерб* имеются жертвы. Английская зе¬ 
нитная артиллерия встретила самолеты 
противника сильным огнем* Английские 
ігстребнтели также оказали» сопротивление. 
Уничтожено по крайней мере В германских 
бомбя р дч/ро вщиков * 

Бои в Югославии 

ЖЕНЕВА, 23 марта. (ТАСС), Как сооб- 
ща ют из Югославии* после двухнедельных 
упорных боев части народно-освободитель¬ 
ной армии приостановили дальнейшее ггро- 
доижеиие войск противника иа участке 
Биелыше—Брчко в восточной Бэсшгы и & 
не скольких местах предприняли контрнасту¬ 
пление. Ни участке Бнельине продолжают¬ 
ся бон с прога вником. Вследствие боль¬ 
ших потерь немцы производят перегруппи¬ 
ровку частей п подбрасывают новые под¬ 
крепления. 

Части б корпуса нараано-осЕюбоднтель- 
ітой арміииі ведут в Славонии беспрерывные 
5он на коммуникациях* по которым немцы 
направляют свои войска в Венгрию* На же¬ 
лезнодорожной линии Белград'—Загреб ча¬ 
сти народно-освободительной армии совер¬ 
шают систематические наладен ня на вра¬ 
жеские поезда* Движение на этой л шиш 
было приостановлено на 78 часов* В ре¬ 
зультате одного нападения уничтожено 
4 пароіь-за* 33 вагона, 29 грузовиков* 
3 танка, 2 бронемашины т» много военного 
имущества* Гіротп вник понес огромные по¬ 
тери. Части 8 бригады уничтожили т же¬ 
лезнодорожной линии гіриедор—Баиья Лу¬ 
ка германский бронепоезд. Противник по¬ 
терял несколько солдат убитыми и ране¬ 
ными* 


ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПЕЧАТИ 


с козе кого военного округа и представите¬ 
лей органов интендантской службы ряда 
фронтов и военных округов* 

Участники советайт* заслушаін доклады 
о5 изобретательстве и рационализации в 
Органах ннтен дайте кой службы Красной Ар¬ 
мии, о сбс'ре н ремонте теплого обмупднро- 
ьоиня, задачах войскового ремонта* 

Изобретатели н рзинбпл ли заторы ннтен* 
даптской слѵжбы Красной Армии за го¬ 
ди ОтечестиенноЙ войны внесли тысяч»* 
цениш предложеннй, которые дали госу¬ 
дарству большую денежную экономию* 
Только по Управлению вещевого снабже¬ 
ния в результате внедрения рад ион а л и за* 
торских предложений в 1942 году сэко¬ 
номлено 30 миллионов рублей. 

Рационализаторы л изобретатели внесли 
много ценных предложений по использова¬ 
нию отходов. Так. из консервных банок, 
металлических отходов и неполноценного 
металла изготовлено 3.2 шгллноиа питьевых 
кружек. Из отходов алюминия н чернот 
металла сделано 7,3 миллиона штук сто¬ 
ловых ложек, 7 тысяч иаллнточных каст¬ 
рюль. * 

Мшго сделано рационализаторами и лро- 
довольствешой службы. Ими разработан 
способ* ускоряющий .приготовление в по¬ 
левых ѵелопяях жй дкнх высокопитательных 
дрожжей*: Значительно упрощен процесс 
подогрева печей поѵіевых хлебопекарен, 
исключающий применение специальных 
нефтяных форсунок. В практику войсковых 
кухонь внедрены картофелечистка и капу- 


ЛОНДОН, 27 марта, (ТАСС). Как пере- 
діет агентство Рейтер* английский шшистр 
яноетршных дел Иден заявил представите¬ 
лям печати в палате общин, что Объединен¬ 
ные нации встушми в военном отношении! 
з год, «который, как мы полагаем, будет 


годом решающих действий, я мы молим 
Бога, чтобы он был годом освобождения, 
Если это осуществятся, то возникнет мно¬ 
жество. проблем тдкже п в этой области* 
Теперь задача становшгся бесконечно труд¬ 
нее, чем она была ‘ после прошлой войны». 


ОБСУЖДЕНИЕ В США ВОПРОСА О ПРИЗЫВЕ РАБОЧИХ 
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АРМИЮ 


ВАШИНГТОН, 28 марта* (ТАСС). Упра¬ 
вление по мобилизации трудовых резервов 
США решило создать комиссгш для рэс- 
сАют'реішя вопроса о призыве в армию 
мужчин до 26 лет* работающих в важней¬ 
ших отраслях промышленности. Комиссия 
будет состоять пз представителей прави¬ 
те л ьсгвешшх органов* контролирующие 
эти отрасли промышленности* Председа¬ 
тельствовать в ней, вероятно* буівет дирек¬ 
тор управления Макнатт. Решение о созда¬ 
нии комиссии принято после долгих споров 
между представителями вооруженных еш* 
которые настаивали на необходимости мо¬ 
билизации ^олодых людей, и различными 
гр у ап а мн п ро м ыш ле н ников, эав&л яющш. 
что промышленности грозит острый недо¬ 
статок рабочей силы. 

В прошлом месяце Машатт заявил, что 
до июля вооруженным силам потребуется 
900 тысяч новобранцев. 14 марта директор 
управления по проведению воиінской повин¬ 
ности генерал Херши распор яд шея при¬ 
звать на военную службу всех мужчин 
• между 18 и 25 годами, если важнейшие 
отрасли промышленности не испытывают в 
шх абсолютной необходимости* Раньше 
многие из них получали отсрочку по при¬ 
зыву* 


16 марта Хершп и руководитель упра¬ 
вления по делам военного производства 
Нельсон совещались а Вашингтоне с пред¬ 
ставителями сталелитейной промышлен¬ 
ности, после чего они заявили, что в бли¬ 
жайше месяцы в армию будет призвано 
много рабочих, заыггых в этой отрасли 
промышленности. Нельсон указывал, чте 
вооруженные силы должны гметь доста¬ 
точно людей, даже если бы пришлось со¬ 
кратить производство. Но промышленность 
даст нужную продукцию* несмотря на по¬ 
терю части рабочих. 

17 марта Руз&ельт заявил представите¬ 
лям печати, что армия серьезно нуждается 
в молодых людях* Предприятиям нужны 
лишь немногие молодые люди до 26 лет* 
но все они совершенно необходимы на 
фронтах. 

Однако іромыіпленчшел тюпрежнеыу вы¬ 
ступают против нового небора в армию. 
Новая комиссия будет, вероятно, обе у ж 
**зть вопрос о предоставлении отсрочек ра¬ 
бочим важнейших отраслей хозяйстна, как, 
например* транспорта, горной промышлен¬ 
ности и т, д. Это значительно увелшит 
число отсрочек. 


Контроль над работой 
английской зенитной 
артиллерии 

Как передает агентство Рейтер* звиаптн 
онный обозреватель газеты «Дейли мейл» 
Колин Беднэл пишет, что с помощью но¬ 
вого аппарата специальные контролеры 
могут производить проверку точности 
почти каждого выстрела по бомбардиров- 
игккам, совершающим налеты и а Лондон, 
Эти контролёры* известные как регистра¬ 
торы* входят в состав армейской оператив¬ 
ной нсследсвдэельской группы. & большин¬ 
стве случаев эта регистраторы не являют¬ 
ся армейскими служащими, и первое время 
их «детективная» деятельность вызывала 
некоторое педоюльст&о Однако в настоя¬ 
щее время офицеры и солдаты прога воноз- 
душноД обороны признают ценность ш ра¬ 
боты* Эти регистраторы являются высоко- 
квалнфщироааииымгн физика ші* Проверяя 
работу артиллеристов зенитных батарей, 
они разделяют с нагая их опасности м 
трудности. Регистраторы прикреплены к 
отдельным зенитным батареям и действуют 
оря каждом налете. Беднэл далее описы¬ 
вает созданную инициативную группу по 
исследованию эффективности лондонской 
зенитной обороны, в работе которой при¬ 
нимало участие большое число таких ре¬ 
гистраторов* из которых многие были жен¬ 
щины* Они резко критиковали, главным 
образом, не отдельные батареи, а штабы. 
Командующий п ро га Бовоз душной обороной 
генерал Пайл заявил, что оп до конца 
расследует все пвиэедежіые ими критиче¬ 
ские замечания* Пайл следующим образом 
реэюмзфоэал результаты исследования: 
«Откровенно говоря.* я был разочарован 
нашими действиями при первом крупном 
налете* При последних четырех налетах 
огонь зенитной артиллерии значительно 
улучшился». 


Майор Б, Галушко & своем докладе от¬ 
метил* что і некоторых органах и кт ей дат¬ 
ской службы еще шлются случаи невни¬ 
мательного отношения к работе рационали¬ 
заторов и изобретателей. Очень слабо, на¬ 
пример, поставлена рационализаторская 
деятельность в интендантской службе Юж- 
но-Уральского военного округа. Имеются 
недостатки в Московском военном округе. 
Здесь денежные средства* отпускаемые для 
поощрения изобретателей и рацноналнэато' 
роа интендантской службы, остаются почти 
не нс по яьзо ва пн ы ш * 

Д.’Ж участников совещания была оргаіш- 
зовапа выставка, характеризующая работу 
изобретателей и рационализаторов вещевого 
с и аб же пн я. продонольствешіой* обоэно-хо¬ 
зяйственной и квартярію-экоплоатациотюй 
служб* Видѵюе место на выставке занима¬ 
ли экспонаты соединения, где щтендантом 
"полковник ^интендантской службы Вавилов* 
Здесь в полевых условиях изготовляют 
'мыло из местного сырья* выращивают та¬ 
бак н махорку* иршшюддат шорные изделия 
н т. д* 

Всеобщее внимание на выставке привлек¬ 
ли также аысокоітроизаоднтеѵтьиые станки, 
изготовляющие деревянные я металличе¬ 
ские сапожные гаозди* станок по произ¬ 
водству в полевых условиях фурнитуры, 
образцы высокопнтательной патоки, изго- 
тоалеЕПюй на картофельных отходов* удоб¬ 
ная походная баня* станок по производству 
вулканизация ремонтируемой обуви и др* 


ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН* 28 марта. (ТАСС)/Штаб об + - 
единенного командования вооружшным*г си- 
ліаші союзников в юго-западной части Ти¬ 
хого океана сообщает, что истребительная 
авиация союзников, поддерживая операции 
наземных войск по очгзетке от японцев 
островов Адм-тфллтейст&а* атаковала ряд 
пѵ пятое па южном побережье острова Л ос 
Иегрос* Бомбардировке подверглись т^кже 
японские позиции к югу от Лорен г ау 
(остров Манус* острова Адмиралтейства) 
Тяжелые и средине бо\ібардн|юЭщикн* ба¬ 
зирующиеся т Соломоновы острова, сбро» 
сиѵтп око^о 80 тонн бо^тб в районе Ра- 
баула и імі япбіггкне базы снабжения в 
районе ззлнпа Керавия (Новая Британия), 
В результате этого и предыдущего нале* 
тов ра эру ш ено 145 здо ний*, Сшол еты со - 
юэннков сбросили 178 тонн бо.здб на район 
УэйвеПка (Новая Гвинея)* 


К СЛУХАМ О ЗАНЯТИИ НЕМЦАМИ 
ПОЧТЫ И ТЕЛЕГРАФА В СОФИН 

СОФИЯ* 28 марта, (ТАСС). Болгарское 
телеграфное агентство опровергает распро¬ 
странившиеся за грашшей сообщения о 
том* что германские войска заняли почту 
я телеграф в Софит 


ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ 


ЛОНДОН* 25 марта* (ТАСС). * Главный 
штаб войск союзников в Италии сообщает, 
что на плацдарме у Апцио (южнее Рима) 
части а мери ка нс ко Гі 5-Й ар.ѵши отразили 
топ небольшие атаки противника* Ма глав¬ 
ном фронте 5-й армии была отражена одна 
атака противника, направленная против рас¬ 
положения французских частей. На всех 
остальных участках фронта происходили 
стычки патрулей. 

Средние бомбардировщики* входящие в 
состав тактических военно-воздушных енл 
союзников* вчера бомбардировали железно¬ 


дорожный мост у Поджибоися (южнее 
Ф лоре и цщв) * Ис т р ебнте л я-бомба р д н;ров щи к н 
произвели налеты на вражеские аэродромы 
близ Рігмиші и Форлп, а также на суда 
противника у побережья’ Югославии н у 
западного побережья Италш. Уничтожено 
дза самолета противника* Авиация союзни¬ 
ков потеряла тря самолета* Средиземно- 
морекпе воеиио-воздушные силы союэншов 
произвели около Г40О самолетовылетов. 
Наэ зоной баев действовала около 55 вра¬ 
жеских самолетов. 


ПАНИКА В РУМЫНИИ 


ЖЕНЕВА* 28 уарта* (ТАСС). Статьи 
румъпгсктх газет и мероприятия румынских 
властей сшдетельствукуг о том* что выход 
советских войск на реку Прут вызвал в 
Румынии паинку и рдстершшость. Газета 
«Куреіттул* пишет, что правительство «ие 
будет придерживаться политики страуса и 
скрывіть действителыное положение пешей. 
Однако оно будет решительио бороться 


против уныния*. Газета «Универсум» за¬ 
клинает население «без страха смотреть 
опасности в глаза». 

Из дли приказ об эвакуацию населения 
Бухареста. Румынский военный" министр 
генерал ІІа итаэі* издал йрійсаз о Побили за- 
мни новых контингентов запаса. Как видно 
из пршаза* речь идет о людях, которые 
до сих пор были освобождены по непри¬ 
годности от военной службы. 


К СООБЩЕНИЮ О ВЫСАДКЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 
НА АЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ 


ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Сообщение 
о пысадке германских войск на Аландских 
островах опровергается шведским .япферыа- 
ц нонн ы м а гейте г ном. 

Газета «Нюа даглигт аллехаида* тянет, 


что в настоящее время а Стокгольме вет 
никаких сведений, которые указывали бы 
на то, что сообщеніе газеты «ДеЙлн те¬ 
леграф зкд Морішіг пост» об оккупацпн 
Немцами Алашгкпх островов правильно. 


Состав лцавительства Крана 

ТЕГЕРАН, 27 марта. (ТАСС). Ечерз ве- 
чером Саед с (формировал и представил 
шаху новый кабинет в следующем составе: 
Свел — премьер-министр и министр иност¬ 
ранных дел, Хажир — министр внутренних 
дел* Ибрагим За ид — военный министр, 
генерал Али Риэзи — министр просвеще¬ 
ния, Абул Касем Форухяр — министр почт 
и телеграфа, Хамид Сайях — министр пу¬ 
тей сообщения, доктор Га ни — мн-инстр 
здравоохранения Махмуд Фатех министр 
земле дел пя т Аса дол л а Мнмагзни — мвніЯгтр 
юстиции, Арда лап — министр промышлен¬ 
ности н торговли. Махмуд Нариматі — 
министр финансов* Морга заголи Рент — 
шнистр без портфеля и Мсстафа Адль —- 
мшштр без портфеля. 


Саботаж на германских 
предприятиях 

ЖЕНЕВА 28 марта (ТАСС). Судя по 
признаниям гитлеразс^их газет* саботаж на 
германских предприятиях приобретает ши- 
рйШЙ размах. Об этом сэпдетельётвуют 
мнотчпеленные свирепые судебные при¬ 
говоры за медленную работу и т. д. Клк 
соѵСщпет газета «ЛІюльгаузер Хегблат» нэ 
Людвигсхдфенд* там по присовору суда 
был отправлен в концлагерь одни 55-лет- 
нпй рабочий как «неисправимый лодырь»* 
Жестокие приговоры, выносимые судами, 
Имеют целью устрашить людей, различны¬ 
ми способами уклоняющихся от работы* 


РАССТРЕЛ ЗОО ЗАЛОЖНИКОВ 
В РИМЕ 

ЛОНДОН* 28 марта, (ТАСС). Лондон¬ 
ское радио сообщает, что* по сведениям, 
полученный иа оккупирован кого гн тле ров- 
'іа'т Рнш, немцы расстреляли там более 
300 итальянцев, арестованных я качестве 
заложников* Эта расправа была произве¬ 
дена в отместку за то, что недавно группа 
неизвестны* лиц забросала грана та ѵи ко- 
дожгу германских солдат, преходивших по 
улицалі Рима, За каждого немецкого сол¬ 
дата было рас стреляно 10 ни в чем не 
повинных итальянцев. 


Ответственный редактор 
Н* А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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